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Opufcoìo  che  ora 
umilio  a Vostra  Eccellenza 
e [opra  un  argomento  divenuto 
dopo  le  eleganti  lettere  del  Ca- 
valiere T\ofa  il  difcorfo  del  gior - 


no , Lo  ftile  energico  dei  chiaro 
Trofejjore  3 la  fecondità  delle 
[pera te  confeguen^e  3 la  imagi- 
nata  difir  unione  delle  vecchie 
teorie  d arte , che  fono  oramai 
fianchi  i medici  di  ripetere , e 
gli  uomini  d afcoltare  anno  in- 
ter effat a tanto  la  pubblica  cu - 
riofità , che  in  ogni  ceto  di  per- 
fine fi  parlo  d arterie  vuote  dì 
f angue , di  vapore  efpanfile  ani- 
male, di  materia  animali^a- 
ta . IL  oggetto  a dir  vero  è de- 
gno del  più  diligente  efame  pe 
medici , ed  e ciò  appunto  che 
ma  eccitato  a fare  quella  fe- 
rie di  efperien^e  che  ora  pub- 
blico fitto  gli  aufpicj  di  V . E.  3 
alt  efficace  patrocinio  della  qua- 


le 


le  io  debbo  moltìffimo  f Le  con - 
feguen%e  che  nafceranno  dai  no- 
ftri  due  O puf  coli  ugualmente 
protetti  da  V \ E.  non  faranno 
uniformi  5 ma  la  probità  filofo - 
fica  approva  ugualmente  purché 
fi  trovi  il  vero , e chi  rie f ce  con 
fortunato  efito  ad  if coprir  lo  9 e 
chi  conduce  altrui  nella  diffici- 
le via  di  riefcirvi . Le  Difcufi 
foni  letterarie  producono  fempre 
qualche  vantaggio  , quando  gli 
onefii  fcrittori  anche  avverfarj 
fi  /limano  fra  di  loro , quando 
cercano  d'  iftruir e non  di  fe dur- 
re , e fcrivono  per  accrefcere  il 
numero  delle  utili  verità  , non 
la  turba  offequiofa  delle  pecore 
feguaci . 


Frat- 


V rattanto  fe  V.  E.  onora 
del  fuo  gradimento  quefto  tenue 
fegno  della  mia  grata  fervitù  5 
io  aggiungerò  quefla  alle  altre 
molte  ragioni  per  le  quali  deb- 
bo dichiararmi  cella  più  J enti- 
tà venerazione  \ 
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INTRODUZIONE . 


vtì  ^ I arcani  della  natura  fi  fior- 
ai .,r  prendono  colle  fperienze  mol* 
tiplicate  , ripetute  , variate  , 
e parche  di  confeguenze  : ne  per  altra 
via  giunfero  gl’immortali  Harveo  , Mal- 
pighi , Swamerdam  , Haller  , Felice  Fon- 
tana , e Spallanzani  a ftabilire  alcune  ve- 
rità filologiche,  che  refifieranno  alle  in- 
giurie de’  tempi , e faran  Tempre  o folida 
bafe  d’ogni  buon  fifiema  , o fcoglj  infu- 
perabili  contro  le  ipotefi . Per  lo  contrario 
poi  que’  grandi,  ed  immaginofi  ingegni  di 
fantasia  poetica  dotati  che  anima  ed  elo- 
quenza predando  a poche , e mutole  ofler- 
vazioni  vi  fabbricarono  fopra  delle  ipotefi, 

A ed 


o(  2 )o 


ed  indovinar  vollero  più  che  offervar  la  na- 
tura , feduttcro  il  volgo  de’  contemporanei  ; 
ebbero  vivendo  molto  gregge  feguace  ; ma 
i lor  fittemi  furono  pretto  mortali;  fiora- 
me accadde  per  cfempio  alle  ingegnofe  , 
e per  pochi  anni  applaudite  teorie  di 
Boerhaave . Dunque  ogni  nuova  fcoperta , 
e teoria  principalmente  quand’  effa  oltre 
alla  novità  fembri  utile  infieme , e mara- 
vigliofa  dee  dal  favio  fìlofofo  efaminarfi 
con  lunga  ferie  di  ben  fatte  (perienze,  le 
quali  o dieno  alla  novità  la  empirica  evi- 
denza , o la  rittringano  ne’  giudi  confini 
de7  femplice  vero  , o ne  dimoftrino  con 
fondamenti  reali  la  incertezza.  Qualunque 
ne  fìa  il  rifultato  egli  è fempre  utile  all* 
umano  fapere,  e debb’  effere  indifferente 
al  contemplatore  non  entufiafta  della  na- 
tura. L’adottar  tutto  fulla  fede  altrui  non 
eftende  punto  i confini  delle  fcienze  fpe- 
rimentali , ficcome  ne  arena  molto  l’av- 
vanzamento  l’affoluto  negare  , il  cinico 
farcattno,  ed  il  fofice  ragionare  fenza  la 
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iìcura  guida  de’  fatti.  Ed  appartiene  fin- 
carico  di  efaminare  le  novità  in  ogni 
fcienza  principalmente  a quelli  che  per  fo- 
vrana  munificenza  fono  onorati  del  deco- 
rofo  impiego  di  maeftri , non  folo  perchè 
elfi  debbono  fapere  la  completa  fioria , ed 
i confini  della  fcienza  che  profeffano,  ma 
perchè  ella  è parte  elfenziale  della  fcien- 
tifica  educazione  de3  giovani  il  inoltrar 
loro  per  qual  via  , e con  quali  metodi  lì 
giunga  alla  difficile  cognizione  delle  non 
ancora  dimoftrate  verità . 

Con  tali  principi  mi  fono  10  accinto 
ad  efaminare  fperimentando  la  feducente 
teoria  del  chiariffimo  un  tempo  mio  Col- 
lega il  Sig.  Profelfore  Rofa  intorno  alla 
efiltenza  d’un  nuovo  elemento  finora  fco- 
nofciuto  nel  fangue,  cioè  un  vapore  efpan- 
Jile  animale , offia  una  vera  materia,  ani- 
malizzata , dalla  vivente  attività  della  qua- 
le molti  e grandi  effetti  fi  ripromette  , e 
molte , e grandi  mutazioni  nella  medica 
fcienza  profetizza  con  veemente  eloquenza 
A 2 il 
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il  chiaro  Autore  (a)  . Nell’  intraprendere 
quello  efame  fpe rimentale  io  mi  fono  pre- 
hfi a la  traccia  de’  fatti  che  mi  parevano 
olfervabili , non  le  confeguenze  alle  quali 
ehi  mi  avrebbero  condotto,  e confetto  in- 
genuamente che  non  avrei  faputo  da  prin- 
cipio profetizzare  fe  a favore , o contro 
del  fillema  pneumatico  avrei  conicufo . Io 
ò offervato;  ò notato  ciò  che  vedevo  di 
mano  in  mano  , e ripetute  le  fperienze 
dubbie  ò deferitti  i metodi  per  farle  fen- 
za  velo  d’ incomodo  millero  ; ò avvicinate 
le  analoghe , ne  ò ricavate  poche  confe- 
guenze , e vicine  ai  fatti , e qualche  volta 
la  fingolarità  d’un  fenomeno  offervato  in 
una  efperienza  mi  ha  condotto  a farne 
lina  ferie  d’altre  ben  diverfe  dallo  feopo 
di  quella . Ecco  come  è nato  l’ Opufcolo 
che  ora  prefento  al  pubblico  giudizio , e 
ch’io  confelfo  dovere  all’  eccitamento  da* 

tomi 


(a)  Vedi  Lettera  fopra  alcune  curiofità  fifiolo- 
giche  1782.  =3  Lettera  feconda  fopra  alcune  curio- 
fità  fifiologiche  178$,  8,°  fenza  data  di  edizione. 
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tomi  dalle  due  lettere  del  Ch.  Cavalicr 
Rofa . La  dignità  dello  Itile  imaginofo  ; 
la  feconda  fingolarità  delle  confeguenze  ; 
il  nuovo  afpetto  dato  ad  alcuni  efperimen- 
ti  , ed  il  vado  campo  che  fembrano  apri- 
re le  lue  idee  alla  innovazione  della  me- 
dica teoria  m’hanno  dettato  un  vivo  de- 
fiderio  di  trovar  vero  non  folo  ciò  eh5  egli 
ha  detto  fin’  ora , ma  molto  più  ciò  eh* 
egli  ha  lafciato  accortamente  tacendo  ima- 
ginare . La  efpofizione  delle  mie  fperien- 
ze  farà  femplice  , didattica  ; forfè  anche 
negletta  , perchè  il  lungo  abito  d’ efperi- 
mentare  fui  cadaveri  , e fulle  animali  vit- 
time della  filofofica  curiofità  , ci  fa  alla 
lunga  perdere  la  viva  Tenfibilità  eccitatrice 
di  facile  maraviglia  , ed  entufiafmo  ne’ 
fublimi  genj  più  avvezzi  a meditar  nobil- 
mente fedendo  che  ad  occupare  i fenfi 
nella  difficile  arte  d’ efperimentare . 

Per  procedere  con  ordine  e chiarezza 
ò creduto  opportuno  di  efaminare  ad  uno 
ad  uno  gli  articoli  feguenti , cioè: 

A 3 2. 
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1.  Se  il  fangue  arteriofo  delli  anima- 
li a fangue  caldo  fia  veramente  molto  di- 
verfo  dal  loro  fangue  venofo  , ed  in  che 
eil'i  fra  di  loro  differivano . 

2.  In  che  il  fangue  fluido  circolante 
nel  vivo  animale  diftèrifea  dal  fangue  coa- 
gulato , e da  qual  cagione  dipenda  la  flui- 
dità , ed  il  coagulo  di  effo  nelli  diverfi 
fuoi  modi  d’  eflflere  . 

3.  Perchè  le  arterie  del  cadavere  fie- 
no quafi  fempre  poco  meno  che  vuote  di 
fangue  , e quelle  dell’  animai  vivente  ap- 
paflifeano  togliendo  il  moto  al  fangue  che 
contengono . 

4.  Se  il  fangue  arteriofo  abbia  in  fc 
fteffo  facoltà  pulfihea  indipendente  dalla 
forza  del  cuore , e dalla  azione  della  or- 
ganica fìruttura  delle  arterie  viventi . 

Nell’  intraprendere  quello  Iperimen- 
tale  efame  io  tralafcio  affatto  quelle  lette- 
rarie controverfie  che  faranno  forfè  in  fe- 
guito  pompolò  argomento  di  magi  Arale 
erudizione  pei  dotti  contemplatori  de’  li- 
bri. 
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bri , cioè  fe  la  teorìa  che  ora  vuolfi  dal 
chiaro  Profefiore  introdurre  fra  nuova  o 
rinovata  ; fe  eifa  fia  una  reale  fcoperta  , 
o una  modificazione  de’  conofciuti  filtemi 
d’ Erafiftrato , di  Rufo , di  Ateneo  d’ Ata- 
lia , di  Wilfon  , ed  Hunther  , o limili 
altre  cronologiche  tenuità . Qyando  il  fifte- 
raa  fia  vero  fe  ne  dee  ancor  che  non  fia  nuovo 
fapcr  buon  grado  a chiunque  lo  abbia  illu- 
llrato , e promulgato  ; quand’  egli  non  lo 
fia  poco  importa  fapere  con  molto  Audio 
quanti  uomini  per  l’appunto  fi  fieno  nello 
Ile  fio  modo,  e colle  fiteffe  apparenze  di 
vero  ingannati , 
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Delle  diverfità  dimòjlrate  dalle  fpe- 
r lenze  fra  il  f angue  arteriofo  3 
ed  il  ve?Jofo  . 

MOlte  e diverfe,  anzi  fra  loro  contra- 
rie cofe  fono  fiate  dette  intorno  a 
quello  argomento  . Erafiflrato  , e Rufo 
hanno  fcritto  che  nelle  arterie  feorreva 
uno  fpirito  aereo  , e nelle  vene  il  vero 
fangue  (a)  ; Areteo  che  il  fangue  arterio- 
fo è più  tenue  , fluido  , e fcolorito  del 
venofo,  ficcome  appunto  aflerifee  in  oggi 
il  Cavalier  Rofa.  Dopo  la  dimoftrata  cir- 
colazione del  fangue  dall’  Harveo  caddero 
quelle  ipotefi  in  oblivione,  e fu  detto  fo- 
lamente  da  alcuni  ehe  il  fangue  arteriofo 

bolle 


(a)  Arteria  = latine  vena  vitalis  in  qua  fpi- 
r:tus  vitalis  efl  mixtus  cum  fanguine  qua:  motu 
atque  pulfu  febris  indicium  eft  . Dièta  eli  ab  . . . 
aer  . . . fervo.  Calepinus. 
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bolle  nel  vuoto  pneumatico  molto  più  vi- 
vamente del  venofo  (a)  ; che  elio  è più 
caldo  ; eh’  è più  leggiero  ; più  fluido  ; più 
florido  del  venofo  (b);  Frattanto  da  altri 
iì  foflenne  che  l’arteriofo  è più  denfo  , 
ovvero  che  niuna  notabile  diverfltà  il  of- 
ferva  fra  l’uno  e l’altro . Ne  egli  è man- 
cato chi  abbia  aiferito  anche  avanti  il  ce- 
lebre noflro  Profeflòre  contenerli  nel  fan- 
gue  un  vapore  efpanjtle  animalìzzato  ela- 
mico, ed  anche  un  reale,  e proprio  prin- 
cipio di  vita  indipendente  dalle  folide  par- 
ti del  corpo  animale  (c) . 

Io  prefeindo  ora  da  tutte  quelle  co- 
munque utili  quiftioni , e riferirò  folamen- 

te 


(a)  Majow  de  nitro  aereo  ; e quello  efperimen- 
to  e molto  in  oggi  valutato  dal  chiarilTìmo  Pro- 
feflore  Modenefe . 

(b)  Vedi  Haller  de  partium  corporis  humani 
fabrica , & funétionibus  . Lib.  V.  feci.  I.  §.  IV. 

(c)  Wilfon  ha  aderito  il  vapore  efpanfile  ani- 
male ; il  dottifllmo  Giovanni  Hunter  la  vitalità 
del  (angue . Vedi  Haller  loc.  citar. 
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te  le  fperienze  che  ò fatte  per  indagare 
fe  differenza  reperibile  , e dimoftrabile  fi 
trovi  fra  il  fangue  nelle  arterie  , e nelle 
vene  contenuto  per  riguardo  ad  alcuna 
vaporofa  foftanza  eh’  effi  contengano. 

Esperienza  I. 

O Cavato  ad  un  vivo  vitello  del  fangue 
dalle  arterie,  c dalle  vene  in  due 
feparati  recipienti , ed  ambi  gli  ò efpofti 
fubito  fluidi  e caldi  fotto  due  macchine 
pneumatiche  eftraendone  V aria  . Ambi  a 
due  pollici  di  vuoto  cominciarono  a fpu- 
mare  con  bello  fpettacolo,  e con  una  fpu- 
ma  bianca,  minuta  , tenace  , che  faliva 
molto  alto  fopra  il  bicchiere  , e foflene- 
vafi.  Il  Barometro  anneflò  alla  macchina 
fi  abbafsò  come  fe  un  vapore  elaftico  aereo 
efeifle  dal  fangue . Sofpefi  allora  per  poco 
l 'effrazione  dell’  aria  ; quindi  nuovamente 
feci  vuoto  fino  a fei  linee  ; la  fpuma  creb- 
be moltiflimo  in  ambi  i bicchieri  ; lafcia: 

l’ap- 
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l’apparato  in  efperimento  per  ventiquat- 
tr’ ore,'  e viddi  : Primo  . Che  la  fpuma 
fpontaneamente  rientrò  ne’  bicchieri  , li 
abbafsò  ; le  bolle  che  la  componevano  e 
fi  ruppero  5 e fi  fchiacciarono  ; il  fangue 
fi  coagulò  ; ed  il  Barometro  che  era  a 
fei  linee  di  vuoto  fall  fpontaneamente 
fino  alle  linee  quattro  , cioè  che  il  vuoto 
fpontaneamente  nella  quiete  dello  Efperi- 
mento  crebbe  ; e lo  fielfo  fenomeno  ac- 
cadde tanto  nell’  arteriofo  fangue , che  nel 
venofo . Dunque  il  caldo , e fluido  fangue 
venofo  dimoftra  i fenomeni  fìelfi  che  l’ar- 
teriofo,  e dà  fuori  a certo  grado  di  rare- 
fazione atmosferica  un  vapore  elaflico  , il 
quale  in  feguito  fi  perde  o perchè  il  fred- 
do fuccelfivo  lo  condenfa  , o perchè  palla 
attraverfo  ai  pori  del  vetro , o perchè  vie- 
ne riafforbito  dal  fangue  medefimo  nell’ 
atto  di  congelarli . Quale  fia  di  quelle  la 
ragione  più  probabile  lo  vedremo  in  fe- 
guito . Frattanto  balli  fapere  che  non  li 
olferva  diverfità  vifibiie  fra  il  fangue  ve- 

ncfo 
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nolo  e l’arteriofo . Vero  è bene  che  alcu- 
ne volte  il  venofo  fpuma  con  minore  pron- 
tezza e vivacità  cd  a maggiore  rarefazione 
d’aria  ; ma  ciò  accade  perchè  il  venofo 
feorrendo  nell*  animale  più  lentamente 
dell5  arteriofo  vi  vuol  più  tempo  per  rac- 
coglierne una  quantità  uguale  , e fi  vedrà 
nelle  efperienze  feguenti  che  il  fangué 
fpuma  tanto  meno , quanto  meno  elfo  è 

fluido  e recente. 

\ • • 
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Esperienza  IL 

T)Eiche  nella  prima  efperienza  può  op~ 
poifl,  che  il  langue  nel  fubire  iLeòn-) 
tatto  coll  aria  sì  altera  , ò r'fatto  il  me* 
de  fimo  ) efperimento  ricevendo  il  fangue' 
arteriofo,  e venofo  di  un  altro  vitello  dai 
riflettivi  vali  per  mezzo  d’ un  cannello  le- 
gatovi immediatamente  , in  due  bicchieri 
mezzo  riempiti  d’olio , così  che  dall’  ani- 
male al  bicchiere  paflkva  il  fangue  fenza 
toccar  aria  -,  quindi  ambi  i bicchieri  ò 

efpo- 
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efpofti  all’  azione  di  due  macchine  pneu- 
matiche, e fe  n’ebbero  i medefimi  riful- 
tati,  fe  non  che  la  fpuma  confufa  colle 
bolle  oleofe  riefce  meno  elegante  , ed  al- 
ta . Non  vi  è però  differenza  fra  il  fan- 
gue  delle  arterie,  e delle  vene.  E perchè 
l’efperimento  riefca  più  Scuramente  con- 
vien  lafciar  efcire  il  fangue  arteriofo  con 
poca  velocità  comprimendo  alquanto  l’ar- 
teria che  lo  verfa  ; altrimenti  per  la  ra- 
gione fopra  detta  il  fangue  arteriofo  fpu- 
ma  alquanto  di  più  febbene  non  di  molto. 

Esperienza  III. 

O Ricevuto  fott’  olio  fangue  arteriofo, 
e venofo  d’un  altro  vitello  ; gli  ò 
lafciati  raffreddare  , e coagulare  : quindi 
podi  fotto  la  macchina  pneumatica  ; effi 
non  ifpumarono  \ lo  fteffo  accadde  rice- 
vendo il  fangue  tanto  d’ arteria  , quanto 
di  vena  lotto  l’acqua  ; dunque  il  vapor 
elafticò  Spumante  che  fi  contiene  tanto 

neir 
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nell’  arteriofo,  quanto  nel  venofo  fangue 
fluido  caldo,  e recente  ; non  v’è  più  nel 
fangue  coagulato . 

Esperienza  IV. 

"pEci  entrare  del  fangue  venofo  ed  ar- 
teriofo  di  altro  vitello  in  vefìche 
ben  chiufe  e vuote  d’aria  , le  ò efpofte 
alla  macchina  pneumatica  mentre  contene- 
vano fangue  caldo  e fluido  ; effe  fi  gon- 
fiarono molto,  come  fe  volefiero  fcoppia- 
re  ; ò rifatta  la  efperienza  mettendo  le 
ve  fiche  fotto  un  groflò  volume  d’  acqua  ; 
efle  galleggiarono  a due  pollici  di  vuoto 
e gonfiarono  ugualmente.  Per  lo  contra- 
rio quando  ò lafciato  coagulare  il  fangue 
nelle  veliche  prima  di  efporle  al  vuoto 
ne  fi  gonfiarono  notabilmente  , ne  gal- 
leggiarono . 


Espe- 
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Esperienza  V. 


Recifo  da  un  vivo  vitello  un  pezzo 


d’arteria  ed  uno  di  vena  pieni  di 
fangue , e legati  Erettamente  d’ ambe  le 
parti  j così  che  non  lo  potettero  perdere  ; 
gli  ò immeriì  nell’  acqua  ; caddero  al  fon- 
'do  ; gli  ò efpofti  al  vuoto  ; l’arteria  col 
contenuto  fangue  galleggiò  a meno  di  un 
pollice  di  vuoto  ; la  vena  rimafe  collan- 
temente a fondo  anche  a due  linee  di 
vuoto . Ecco  la  prima  differenza  fra  il  ve- 
nofo , e l’arteriofo  fangue , la  quale  fi  of- 
ferirà tanto  adoprandoli  fluidi  e caldi , co- 
me lafciandoli  prima  raffreddare . Per  in- 
dagarne la  ragione  che  potea  dipendere 
ugualmente  dal  contenuto  fangue  che  dalla 
ffruttura  organica  de’  va  fi  contenenti  ha. 
fatto  Sperimento  feguente. 


£spe- 
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Esperienza  VI. 


Mefli  nell'  acqua  de?  pezzi  d’ arterie  , 


e di  vene  di  vitello , d’uomo , di  don^ 
na , di  ragazzo  vuoti  di  {"angue  e ben  la- 
vati ; gli  ò efpofii  al  vuoto  ed  ò veduto  che 
a fei  linee  di  rarefazione  tutti  i pezzi  d’ar- 
terie Tempre  e collantemente  galleggiaro- 
no ; le  vene  fletterò  collantemente  al  fon- 
do anche  a due  linee  ; dunque  la  diverti- 
ta procede  dalla  organica  flruttura  de’  fo- 
lidi,  non  dalla  diverfità  del  fluido  con- 
tenuto . 

Esperienza  VII. 

? 

O Cavato  fangue  arteriofo  e venofo  di 
vitello  in  feparati  bicchieri  fotto  acqua 
calda , e l’ò  mantenuta  alla  temperatura 
di  32.  gradi  di  Reaumur  finché  il  fangue 
fi  coagulali,  quindi  ò efpofti  al  vuoto 
in  diverfe  machine  ambi  i bicchieri  , ed 
ò oflervato  che  a meno  d’ un  pollice  di 


B 


vuoto 
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vuoto  spumavano  ambi  febbene  molto 
meno  che  il  fangue  recente  e fluido  : la- 
nciati gli  apparati  in  efperienza  alle  linee 
fei  di  vuoto  ò trovato  che  ambi  riaforbi- 
rono  più  d’una  linea  di  aria  offia  che  il 
vuoto  crebbe  fpontaneamente  d’una  linea 
nello  Ipazio  di  24.  ore , 

Esperienza  Vili. 


Fatto  entrare  il  fangue  arteriofo  , e 


venofo  di  vitello  in  due  lunghe 
flrette  cilindiche  canne  di  vetro  fott’  olio 
così  che  non  toccafle  mai  aria  , e lo  ò 
lafciato  coagulare  alia  temperatura  atmo- 
sferica dopo  aver  prima  efattamente  re- 
gnata l’altezza  quando  ambi  erano  caldi 
c fluidi.  Dopo  24.  ore  li  trovai  coagulati 
ugualmente;  i coaguli  erano  attorniati  di 
Aero  tutt’  all’  intorno  ed  il  colore  non  era 
notabilmente  diverfo;  ficcome  diveifa  non 
era  la  diminuzione  di  volume  che  fatta 
avevano  nel  rapprenderli , la  quale  potè- 


? 
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vafi  valutare  circa  una  cinquantefima  par-, 
te  del  volume  totale. 

Esperienza  IX. 

ENtro  due  veliche  ben  vuote  d’aria  ò 
ricevuto  fangue  venofo  ed  arrenalo 
di  un  vivo  vitello  lenza  che  toccalle  aria; 
quindi  piene  e ben  chiufe  le  ò immerle 
nell’  acqua  calda  32.  gradi  ferbandovelo 
per  3 6.  ore  alla  medefima  temperatura 
colla  macchina  della  quale  il  Sig.  Begue- 
lin  fi  è fervito  per  far  nafcere  i pulcini 
artificialmente  (a).  Le  vefiche  pochilfimo 
fi  gonfiarono;  ed  appena  parvero  dirtele 

da  alcun  vapore  elaftico  ; ed  apertele  vi 
fi  trovò  dentro  il  fangue  in  ambe  coagu- 
lato nerilfimo;  il  fiero  non  giallognolo  c 
diafano,  ma  anch’  elfo  neraftro  ed  opa- 
co: ne  altra  differenza  fi  olfervò  fra  il 
venofo  (angue,  e l’arteriofo,  fe  non  che 
B 2 il 

(aj  Mem.  de  l’Accad.  de  Berlin  1749.  S3  & 
colleftion  accademie  T,  Vili,  pag,  ióz. 
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il  grumo  di  quello  era  più  denfo  folido, 
e come  fibrofo.  Medi  quindi  quelli  due 
grumi  coi  fluidi  corri  fpondenti  fotto  la 
macchina  pneumatica  la  parte  fluida  fpu- 
mò  in  ambi  ugualmente  ; mentre  niuno 
dei  due  grumi  diede  fpuma  notabile  come 
nemmeno  la  danno  li  freddi  grumi  di 
fangue  venofo  umano  coagulati  all’  aria 
aperta  » 

Esperienza  X. 

IN  altre  due  veliche  chiufe  ò ricevuto 
fangue  venofo  ed  arteriofo  di  vitello  ; 
li  ò pefati  immediatamente  ognuno  da 
fe  ; quindi  li  ò lafciati  ambi  quieti  coa- 
gulare nell’  atmosferica  temperatura  . Do- 
po ott’  ore  quando  nelle  veliche  fentii  ef- 
fere  il  fangue  rapprefo  li . ripefai  fenza 
trovarvi  notabile  differenza  nella  diminu- 
zione di  pefo  fra  l’uno  e V altro  ; anzi 
qualche  volta  mi  parve  fcemato  più  il 
venofo  dell’  arteriofo  : ed  in  tutti  ugual- 
mente . 
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Inente  fi  oflerva  fempre  la  ve  fica  molto 
bagnata  è tinta  efteriormente  di  un  li- 
quore roflicio  acqueo  il  quale  è (vaporato 
pe’  pori  di  effe; 

Se  dunque  il  fangue  arteriofo  e ve- 
nofo  fpumano  ugualmente  fluidi  e caldi 
nel  vuoto;  fe  ceflano  di  fpumare  rapprefi; 
fe  diminuifcono  ugualmente  di  volume,  e 
pefo  nel  rapprenderli  ; fe  ugualmente  riafi 
forbifeono  il  vapore  che  anno  fuori  man- 
dato nel  vuoto  quando  erano  fluidi  e cal- 
di ; fe  il  galleggiare  dell’, arteriofo  dipende 
dalla  Bruttura  organica  dell’  arterie  ; fe 
moftrano  i medefimi  fenomeni  tanto  do- 
po cfler  efpolti  al  contatto  dell’  aria , 
quanto  fenza  averla  toccata  ; tanto  raf- 
freddati, Che  mantenuti  nella  temperatura 
del  vivente  animale,  non  fembra  fi  pofla 
direttamente  arguire  notabile  differenza  ed 
efienziale  fra  l’uno,  e l’altro' ; ne  par  che 
balli  a ftabilire  delle  eflenzial i fingolarità 
nel  fangue  arteriofo  il  fifchiare  dell’  arte- 
riofo fangue  quando  nei  robufti  animali 
B 3 efce 
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efce  dalle  arterie  recife;  o il  ritrovarli  le 
arterie  poco  men  che  vuote  ne’  cadaveri, 
di  che  moftreronne  in  feguito  la  cagione  ; 
o l’equivoco  ed  incollante  fenfo  di  fremi- 
to nella  mano  dell*  efperimentatore  per- 
coflò  dalla  novità  dell’  efperienza  quando 
riceve  in  una  vefica  il  l'angue  arteriofo 
de’  robullilTimi  buoi;  difatti  quello  fremi- 
to Hello  è minore  quando  fi  riceve  in  ve- 
lica il  l’angue  delle  arterie  crurali  de’  buoi 
in  vece  di  quello  delle  carotidi  ; egli  è 
nullo  quando  lì  raccoglie  il  fangue  de’ 
meno  robufti  vitelli , ed  altronde  efce  con 
fremito  anche  l’acqua  da  una  boccia  di 
relìna  elaflica  quando  dalla  prellione  di 
un  embolo  potente  vi  lìa  Hata  fpinta  in 
modo  da  difendere  le  pareti  della  boccia 
con  quella  forza  colla  quale  il  fangue  di- 
ffonde quelle  dell’  arterie. 


§.  II. 
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§.  IL 


Delle  differenze  fra  il  f angue  fluido , 
z7  coagulato  , e delle  cagioni 


Sfa  è generale  collante  proprietà  del 


fangue  di  tutti  gli  animali  conofciuti 
di  rapprenderli  in  un  coagulo  più  o meno 
denfo,  e fodo  fecondo  la  diverlità  degli 
animali  dai  quali  fi  ellrae,  e di  varie  circo- 
ftanze  accidentali  quando  elfo  è fottrato 
alle  leggi  della  circolazione  , ed  alla  vi- 
vente forza  del  cuore,  che  lo  agita  e muo- 
ve . Ne  egli  è da  crederli  che  o la  fola 
quiete,  o il  raffreddamento,  o il  contatto 
dell’  aria  atmosferica  o 1’  elfer  fuori  del 
corpo  animale  fieno  le  cagioni  di  quello 
cangiamento,  poiché  elfo  fi  rapprende  ne 
vafi  fanguigni  quando  fe  ne  interrompe 
la  comunicazione  col  cuore  febbene  affai 
lentamente  e poco  ; fi  coagula  tenuto  nell' 
acqua  o nelle  vefiche  , o fott’  olio  alla 


tem- 
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temperatura  del  calore  animale  e perfino 
anche  nel  vuoto  boileano  (a).  Ne  io  sò 
che  fiafi  fin  ora  trovato  altro  mezzo  di 
ferbar  fluido  per  molte  ore  ed  intieri  gior- 
ni anche  alla  fola  atmosferica  temperatura 
il  fangue  fenza  mefcolarvi  per  entro  delle 
foftanze  eftranee  fuori  che  quello  ch’io  6 
(coperto  ed  indicato  alcuni  anni  fono  ; 
cioè  di  riceverlo  quando  efee  dal  ferito 
vafo  in  una  vefica  ripiena  d’aria  infiam- 
mabile, e ferbare  quella  flelfa  velica  fot- 
to  una  campana  della  medefima  fpecie 
d’aria  ripiena  (b).  Egli  è flato  da  alcuni 
fifiologifti , e medici  aderito  e (fervi  qual- 
che divertita  fra  il  grumo  e fra  le  propor- 
zioni del  fiero  nel  fangue  venofo  ed  afte- 
riofo.  Ma  ciò  non  fu  mai  con  diffidente 
chiarezza  dimoflrato,  e le  differenze  fono 

affai 


(3)  Haller  loc.  cit.  L.  V.  fedi.  I.  §.  Vili,  e 
fegUenti . 

(b)  Opufcoli  (celti . Milano  T.  XVI.  anno 
177Ó.  pag.  97. 
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affai  incollanti , e per  ora  bada  ritener© 
per  certo  che  tutto  il  fangue  quieto  fi  con- 
denfa  . La  cagione  di  quello  fenomeno 
non  è ben  conolciuta  ed  a mera  ipotefi 
par  che  fi  poffa  ridurre  quanto  fopra  di 
ciò  è fiato  fcritto  fin  ora  . Io  non  mi 
propongo  qui  di  trattare  direttamente  quell’ 
argomento,  ma  le  fperienze  da  me  fatte 
fopra  il  fangue  fluido  j e nell’  agrumato 
comparativamente  mi  anno  condotto  per 
necelfità  a proporre  anche  fopra  di  ciò  la 
mia  opinione . 

Esperienza  XI. 

4^1  è detto  ( Efper.  I.  e II.  ) che  il  fan- 
^ gue  arteriofo  e venofo  ugualmente  fpu- 
màno  con  elegante  apparenza  nel  vuoto 
quando  fono  fluidi  e recenti  ; e che  ciò 
accade  ancorché  fieno  ricoperti  di  uno 
firato  d’olio,  o d’  acqua  principalmente 
fe  effa  fia  calda  dalli  20.  alli  32.  gradi 
di  Reaurnur . Ora  per  efaminare  quello 

feno- 
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fenomeno  con  maggiore  efattezza  ò fatto 
rcfperimcnto  feguente  . In  due  vafi  {epa- 
iati  ò ricevuto  fangue  qualche  volta  di 
vitello  ; qualche  volta  d’uomo  ; alcune 
volte  ricoperto  d’olio  ; altre  volte  aperto 
all’  aria , altre  volte  chiufo  in  veliche  , e 
furono  ambi  i bicchieri  meffi  lotto  due 
macchine  pneumatiche  ; da  una  delle  quali 
fu  eftratta  l’aria  mentre  il  fangue  era  cal- 
do e fluido  ; dall’  altra  fi  afpettò  finché 
folle  i'apprefo  . Nel  primo  cafo  Tempre 
ipumò  moltiflimo  il  fangue  così  arteriofo, 
come  venofo  , così  d’ uomo , e di  donna , 
come  di  vitello , e la  fpuma  in  feguito  , 
lafciando  in  quiete  l’apparato,  fi  perdette, 
e ricadde  nel  bicchiere , ed  il  vuoto  creb- 
be fpontaneamente , ora  d’una  linea  , ora 
di  due,  fecondo  che  o molto  era  il  fan- 
gue adoprato,  o più  grande  il  recipiente, 
cioè  nella  maggior  mole  di  fangue,  e ne’ 
minori  recipienti  crebbe  più  , ed  al  con- 
trario meno  nelle  minori  dofi  di  fangue  , 
e fotto  alle  più  ampie  campane.  Ne  altra 

diffe- 
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differenza  ho  trovata  nel  ripetere  molte 
volte  l’efperienza  , fe  non  nella  quantità 
più  o meno  grande  dello  fpontaneo  vuo- 
to fucceflìvo.  Nel  fecondo  cafo  poi  cioè 
dopo  aver  lafciato  rapprendere  il  fangue 
non  ò potuto  ottenere  ne  fpuma  notabile, 
ne  abbaffamento  di  Barometro  , ne  fuc- 
ceiTivo  afforbimento  d’ aria  , quantunque 
alcune  volte  abbia  lafciato  fotto  il  reci- 
piente un  pollice  ; due  ; ed  anche  tre  d’a- 
ria per  facilitarlo.  Dunque  il  fangue  flui- 
do caldo  così  arteriofo  , come  venofo  dif- 
ferire dall’  aggrumato , e freddo  in  primo 
luogo  perchè  nel  primo  flato  contiene  un 
vapore  elaflico , che  fi  fvolge  nel  vuoto , 
e nel  fecondo  flato  quello  vapore  non  vi  fi 
trova;  ne  pare  fi  polfa  dire  efferfi  quello 
vapore  difperfo  nell’  aria  , mentre  il  fangue  fi 
rapprendeva  ; perchè  elfo  fparifee  ugualmen- 
te o fi  ferbi  il  langue  a raffreddare  fott’olio, 
e fott’  acqua,  o fi  lafci  rapprendere  chiufo 
entro  alle  veliche , e quelle  fi  ferbino  fott’ 
acqua  fenza  che  mai  tocchino  l’aria  at- 
mosferica . Espe- 
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Esperienza  XII. 

? 

O Ricoperto  altre  volte  i grumi  di  fan- 
gue  cavato  dopo  poche  ore  d’acqua 
fredda  éd  eilratta  quindi  l’aria  dalla  cam- 
pana,  lòtto  la  quale  effi  erano  ò veduto 
bensì  fpumare  l’acqua  foprappofta  alle  fei 
o cinque  linee  d’aria , ma  non  i contenu- 
ti grumi  ; ed  altronde  quella  fpuma  acquea 
per  la  grandezza,  fugacità,  e fragilità,  e 
pel  piccolo  numero  delle  bolle  è diverfif- 
fima  dalla  fpuma  del  fangue . Lo  Hello 
fenomeno  accade  ricuoprendo  d’olio  fred- 
do il  grumo  fanguigno , che  mai  fpuma  , 
ed  efcono  folamente  delle  rare  bollicine 
dall’  olio  quando  l’aria  è moltilfimo  ra- 

a. 

refatta  . 

Esperienza  X II  I. 

i ' 

OMeflò  fotto  la  folita  macchina  in 
varj  tempi  varj  grumi  di  fangue 
umano  venofo,  ed  arteriofo  di  vitello  con- 

tenu- 
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tenuto  in  un  bicchiere  , e ricoperto  pel* 
due  dita  d’acqua  calda  ai  gradi  32.  di 
Reaumur,  quindi  6 eftratta  l’aria  finché 
l’acqua  era  calda , ed  ò oflervato , I.  Che 
a tre  pollici  di  vuoto  efeiva  bella  bianca 
faponacea  permanente  minuta  fpurna  dal 
grumo  la  quale  farmontava  l’acqua  , e vi 
galleggiava  fopra:  IJ.  Cfie  nell’  efeire  que- 
lla fpurna  dalla  fuperiore  fuperfìcie  del 
grumo  ne  fiaccava  de’  fiottili ffimi  come 
veli  membranofi  , che  fi  vedevano  nuotar 
nell’  acqua  per  poco  , quindi  feendere  nel 
grumo  : III.  Che  dalla  fola  fuperfìcie  pare- 
vano efeire  le  bolle  fpumofe  , ed  appena 
alcune  rare  sbucavano  dai.  lati  liberi  al- 
tronde , e circondati  anch’  elfi  d’acqua 
calda,  odi  fiero:  IV.  Che  fe  fofpendevafi 
la  ulteriore  rarefazione  d’aria  fi  olfervava 
nel  continovar  della  fpurna  un  curiofo 
ofcillare  della  colonna  mercuriale  nel  Ba- 
rometro, cioè  ogni  volta  che  feoppiavano 
bolle  il  mercurio  momentaneamente  fi  ab- 
ballava come  percolfo  da  un  fluido  elafìi» 

co, 
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Uo,  quindi  fubito  rifaliva  come  fc  il  va- 
pore venilTe  fubito  rialforbito  , e fìlfato  : 
in  feguito  dopo  due,  o tre  minuti  ceffan- 
do  la  fpuma  il  Barometro  faceva!!  fiazia- 
nario  per  un  momento,  poi  faliva  ad  una, 
a due  linee  di  più  fpontaneamente  come 
fe  il  vuoto  fenza  eftrarre  punta  aria  cre- 
fcelfe  t Dopo  quello  rialzamento  fi  ferma- 
va ancora , ed  allora  eftraendo  nuova  aria 
tornava  nuova  fpuma  , e ricominciavano 
tutti  i fenomeni  (opra  defcritti  . Nuova 
quiete  dava  nuova  fofpenGone  finche  una 
fuccelfiva  rarefazione  non  li  faceffe  rinafce- 
re  : V.  Che  giunta  la  rarefazione  ad  tm 
pollice  e mezzo  d’aria  l’acqua  cominciò  a 
bollire  in  graffe , e grandi1 , e fragili  bol- 
le e fugaci  diverfiffime  da  quelle  del  fan- 
gue  : VI.  Che  lafciato  in  efpcrienza  per 
nove  ore  l’apparato  dopo  aver  rarefatta 
l’aria  fino  ad  otto  linee  trovai  il  vuoto 
fpontaneamente  crefciuto  di  quattro  linee . 
Dunque  l’acqua  a gradi  32.  che  altronde 
per  fe  fola  bolle  nel  vuoto  comunica  al 

fan- 
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fangue  rrapprefo  la  facoltà  di  fpumare,  la 
quale  per  fe  folo  non  à,  ed  è la  fpuma 
tanto  maggiore,  ficcome  mi  conila  dalle 
ripetute  oflervazioni  , quanto  più  lungo 
tempo  fi  Jafcia  prima  dell5  efperienza  di- 
gerire allo  ftelfo  grado  di  calore  il  gru- 
mo fanguigno  nell5  acqua  ; quanto  piu  il 
grumo  è recente  , e quanto  più  la  fua 
fuperfìcie  è gelatinofa , così  che  pare  efiere 
la  parte  mucofa  del  fangue  da  me  altrove 
indicata  (a)  la  fede  dell5  elaftico  vapore, 
che  produce  la  bella  (puma  nel  vuoto. 

Esperienza  XIV. 

T)Oichè  il  fangue  fluido  e caldo  tramai}- 
da  (puma  nel  vuoto  ; il  freddo  grumo 

• 

fanguigno  non  ne  dà,  ed  il  grumo  rifcal- 
dato  alla  temperatura  del  calore  animale 
la  fomminiftra  egli  rimane  dubbio  fe  la 
fluidità  , o ij  calore  del  fangue  recente 

fieno 

- • - * t *. 
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(a)  Opufcoli  fcielti  di  Milano  loc.  clr. 
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fieno  la  cagione  di  quello  fenomeno  • 
Qyindi  per  rifchiarare  quello  dubbio  ò ri, 
cevuto  del  fangue  entro  una  vefica  mezza 
ripiena  d’ aria  infiammabile  ; poi  chiulala 
bene  vi  ò ferbato  il  contenuto  fangue  per 
più  di  ventiquattro  ore,  fluido  e raffred- 
dato alla  temperatura  atmosferica.  In  tale 
flato  lo  verfai  in  un  bicchiere,  e così  flui- 
do nero  e freddo  l’ò  meflò  fotto  la  mac- 
china pneumatica  cavandone  1*  aria  . Elfo 
fpumò  vivamente  con  denfa  minuta  tena* 
ce  fpuma  limile  a quella  del  fangue  cal- 
do, e recente  , febbene  in  copia  minore, 
ed  in  feguito  non  parve  rialforbire  notabile 
copia  d’ aria , come  ò detto  accadere  nell! 
efperienti  XI. , e XIII.  Lo  Hello  accadde 
una  volta  benché  in  minor  quantità  nel 
fangue  che  avevo  ferbato  nell’aria  infiam- 
mabile per  più  che  quindici  giorni  , ed 
erafi  già  cominciato  in  parte  a rappren- 
dere; dunque  lo  flato  fluido  del  fangue, 
non  il  calore  di  elfo  è la  necelfaria  con- 
dizione , perchè  fvolga  nel  vuoto  il  fuo 
elaftico  vapore . * Espe- 
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Esperienza  XV. 

AVendo  nelli  efperimenti  fopra  riferiti 
offervato  ehe  il  fangue  fluido  con- 
tiene un  vapore  elaftico  facilmente  fepara- 
bile  d’ eflo  ; e che  nell’  aggrumato  quello 
vapore  non  può  colla  rarefazione  dell’aria 
fepararfi;  in  oltre  che  quello  vapore  fepa- 
rato  una  volta  per  forza  dal  fangue  flui- 
do nella  macchina  pneumatica  pare  vi 
rientri , mentre  il  fangue  lì  coagula , giac- 
ché il  vuoto  allora  crefce  fpontaneamente 
mi  è nato  dubbio , che  quello  vapore  fe 
è aereo  potelfe  eflere  un  aria  Alfa  , la 
quale  mentre  il  fangue  è fluido  vi  flelfe 
in  illato  d’aggregazione , e quando  elfo  li 
rapprende  vi  lì  filTalTe  come  principio  coef- 
ficiente il  coagulo.  Eccomi  dunque  obbli- 
gato ad  un  altra  non  preveduta  ferie  d’e- 
fperimenti  per  rifchiarare  fe  fìa  potàbile 
quello  importante  punto  di  ftàologia.  Per 
accertarmi  in  primo  luogo  maggiormente 
fe  il  vapore  contenuto  nel  fangue  fluido 
G è aereo 
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e aereo  ò ricevuto  molte  volte  del  fangue 
d’uomo,  e di  vitello  in  varj  matraccini 
di  vetro,  e l’ò  immediatamente  efpofto 
al  fuoco.  Appena  i matraccini  ne  fenti- 
vano  l’azione,  cioè  in  un  minuto  e quali 
Tempre  meno  ; il  contenuto  fangue  bolli- 
va fubito  a grotti  gorgogli , e grandi  icof- 
fe  con  forte  impeto  e faceva  temere  pc’ 
fragili  vali.  Se  i matraccini  in  vece  d’ef- 
fere  aperti  eran  chiuli  con  una  velica  ben 
vuota  d’aria  efla  li  gonfiava  notabilmente, 
quindi  levandoli  dal  fuoco  celiava  nel  mo- 
mento il  bollore  , ed  a poco  a poco  la 
vellica  appallava  fino  a rientrar  con  forza 
entro  al  collo  del  matraccino.  Niun  altro 
liquore  di  quelli  da  me  efperimentati  ri- 
baldato alla  temperatura  del  fangue  , ed 
efpofto  al  fuoco  produce  quello  illantaneo, 
e fragorofo  bollore , eccettuata  la  birra  , 
la  quale  mollra  i fenomeni  più  analoghi 
a que’  del  fangue  : Dunque  paragonando 
la  facililfima  , e notabile  rarefazione  al 
fuoco  coll’  abbalTamento  del  Barometro 

prò- 
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prodotto  dal  fangue  che  fpuma,  egi.  ra4w 
molto  probabile,  che  il  vapore  contenuto 
nel  fangue  fluido  fia  aflòlutamente  aereo, 
perchè  per  ridurre  l’acqua  in  vapori  cla- 
nici fuori  della  macchina  pneumatica  vi 
vuole  una  temperatura  molto  maggiore 
dei  gradi  32.,  ed  altronde  molfrerò  in 
feguito  eflere  forfè  podibile  che  anche 
que’  vapori  elaftici  oflèrvati  principalmen- 
te dal  celebre  Artefice  , e Fifico  Inglefe 
Eduardo  Nairne  produrli  dall’  acqua  nei 
vuoto  fieno  piuttofto  aria  principio  fvolta 
dall5  acqua  , che  vapor  acqueo  divenuto 
elaftico . 

Esperienza  XVI. 

CE  quello  vapore  è aereo;  fe  egli  è aria 
^ fida  ; fe  quella  contenuta  come  ag- 
gregato nel  fangue  fluido  entra  come  prin- 
cipio confluente  nel  grumo  per  una  fin 
ora  non  conofciuta  forte  affinità  che  vi 
abbia  il  muco  del  fangue  ; dovrà  quell’ 
C 2 aria 
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aria  poterli  togliere  al  grumo,  e toglien- 
dovi fi  dovrebbe  toglierli  ad  effo  anche  la 
fplidità  nel  cafo  che  quell’  aria  fofle  un 
elemento  del  coagulo , Vegghiamo  fe  l’ e-  • 
fperienza  conferma  , o dillrugge  la  ipo- 
tefi.  Nell’  acqua  di  calce  fredda  alla  tem- 
peratura atmosferica  infondafi  un  pezzo  di 
grumo  fanguigno  così  arteriofa  , come  ve- 
nofo  anch’  elfo  freddo  ; anzi  s’infondano 
ancora  de’  pezzi  delle  più  fo Vide  , e tena- 
ci erofte  pleuritiche . In  capo  a ventiquat- 
tro o trenta  ore  tutto  fi  trova  fciolto  in 
una  fpecie  di  tenace  olio  nel  fondo  del 
bicchiere , e la  terra  calcaria  trovali  fa  tu- 
rata d’aria  filfa,  o fia  ridotta  in  illato  di 
pietra  calcaria  ravvivata  j-  o come  dicefi 
con  voce  tecnica  aerata  (a).  Una  diffolu- 

zione 

(a)  Egli  è ben  vero , che  fe  fi  merre  del  mu- 
co rapprefo  di  fangue  colla  calce  viva  in  molta 
copia  fenza  il  fuflìdio  di  molt’  acqua , o con  molto 
eccello  di  viva  calce  effa  non  fi  trova  vifibilmente 
aerata,  ficcome  ò detto  nella  mia  memoria  Copraci- 
t^ta,  ma  ciò  dipende  dalla  troppa  copia  di  calce  in 
proporzione  del  muco , il  quale  così  facendo  fi  ammo- 
lifce  sì , ma  non  fi  fcioglie , come  nell’  acqua  di  calce. 
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2Ìonè  analoga  a quella  fi  fa  della  crolla 
pleuritica  dall’  alkali  caullico  , il  quale 
diventa  dopo  l’efperimento  un  alkali  ae- 
rato * Dunque  egli  iembra  che  la  calce 
viva  , e l’ alkali  caullico  per  la  fomma 
conoleiutifflma  affinità  che  anno  coll’  aria 
Alfa  l’abbiano  tolta  al  grumo  fanguigno  * 
e fe  nel  toglietela  lo  anno  refo  fluido  , 
ella  par  congettura  veemente  , che  quell5 
aria  folle  fe  non  il  folo , almeno  uno  dell! 
effenziali  elementi  della  folidità  di  elfo* 

_ f 
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Esperienza  XVI L 

PEr  vedere  fe  poflìbile  era  di  ricavare 
dal  fangue  aggrumato  l’aria  Alfa,  che 
fembra  effiervi  entrata  fecondo  le  appa- 
renze delli  efperimenti  fln’  ora  riferiti , ò 
fatto  dillillare  lentamente  a fuoco  d’arena 
del  fangue  coagulato  umano,  legando  alle 
bocche  delle  flortine  delle  vefiche  ben 
vuote  d’ aria  .•  Quando  cominciarono  a 
feomporfi  gli  elementi  del  fangue  fi  fvolfe 
C 3 un 
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ttn  vapore  che  gonfiò  notabilmente  le  ve- 
liche, e crebbe  molto  in  volume  quando 
molto  tempo  fu  tenuta  in  efperienza  la 
vefica . L’elafticità  di  quello  vapore  è per- 
manente anche  dopo  che  cfla  è raffredda- 
ta ; anche  ferbandola  per  molte  ore  fotte? 
l’acqua  fredda  . Quello  vapore  li  rarefa 
molto  fotto  la  macchina  pneumatica , fic- 
come  fanno  i fluidi  aerei  ; e meffo  lotto 
l’apparato  di  Priellley,  moflrali  per  una 
vera  aria  Alfa  poiché  è riafforbita  per  la 
maggior  parte  dall’  acqua,  e precipita  la 
calce,  e colora  in  roffo  la  tintura  di  tor- 
nafole  . Che  fe  in  vece  di  feparar  preflo 
la  vefica  dalla  llortina  anneffa  li  lafci 
andare  la  dillillazione  fino  quali  a ficcità  5 
allora  fentefi  un  penetrantiflimo  odore 
empireumatico,  e l’aria  delle  vefiche  tro- 
vafi  alforbibile  folamente  in  parte  dall’ 
acqua  rimanendo  molta,  porzione  di  effa 
flogifticata  in  fommo  grado  , ed  alterata 
in  modo  da  effere  bensì  mofetica  , ma 
non  piu  Alfa . Ora  fe  il  rifultato  di  quello 

efpe- 
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sperimento  nel  quale  l’aria  Alta  non  fi 
.ricava  dal  fangue  aggrumato  fe  non  con 
un  grado  di  fuoco  piuttofio  forte  voglia 
paragonarli  con  quello  dell’  efperimento 
antecedente  nel  quale  dal  fangue  fluido  fi 
è veduto  efcire  il  vapore  aereo  al  mo* 
mento  eh’  eflo  fi  rifcaldava  ; egli  fembra 
poterli  ragionevolmente  conchiudere  che 
l’aria  Alfa  nel  fangue  fluido  elifta  alfa! 
meno  combinata  e più  facilmente  fepara- 
bile  che  nell’  aggrumato , ed  in  oltre  che 
dall’  aggrumato  fangue  dopo  che  ella  vi 
è entrata  in  iflato  di  Aretta  combinazio- 
ne non  ne  efea  fe  non  feomponendone  i 
proflimi  elementi  (a) . Egli  è però  da  no- 
C 4 tarli 

(a)  Mentre  ferivo  quelle  fperienze  elfendoml 
venute  alle  mani  le  memorie  di  Matematica  e Fifi- 
ca  della  focietà  Italiana,  veggo  con  molto  piacere 
che  quel  che  ora  mi  rifulta  dalle  mie  ofTervazioni 
era  già  flato  preveduto  dal  penetrante  ingegno  dell1 
illuftre  Fifico  e mio  ri fpettabile  amico  il  Sig.  Fe- 
lice Fontana,  poiché  egli  in  una  memoria  diretta 
allo  Svezzefe  ProfefTore  Murrai  dice  che  nel  chilo 
potrebbe  eflervi  dell’  aria  fida  , dopo  aver  provato 
' norte  di  quella  aria  fvapora  dai  polmoni  nella 

refpi- 


ò(  40  )Ò 

tarfi  anche  io  quello  efperimento  ficcottìé 
•nelli  foprariferiti  che  li  fenomeni  medefi- 
mi  accadono  nell’  alteri ofo  fangue , e nel 
venofo  , coficchò  qualunque  teoria  volefle 
fopra  quello  altronde  in  oggi  conofciutif 
lìmo  vapore  ftabilire  , Converrebbe  eften- 
derla  a tutta  la  mafia  del  fangue  circo- 
lante fenza  alcuna  fpeciale  prerogativa 
dell’  arteriofo* 

Esperienza  XV III. 

SI  è veduto  (Efper.  XIV.)  che  il  fari- 
gue  ferbato  fluido  finché  fi  raffredda 
bene  col  mezzo  dell’  aria  infiammabile 
fpuma  fotto  la  macchina  pneumatica . O’ 
voluto  vedere  ciò  che  accaderebbe  ferban- 
dolo  fluido  con  altri  mezzi  conofciuti  , 
ficcome  è la  mefcolanza  del  nitro,  e del 

lai 

refpirazione  : e lo  flato  poi  di  fe triplici  aggregazio- 
ne nel  quale  mi  fembra  quell’  aria  finché  il  fangut 
rimane  caldo  e fluido  renderebbe  ragione  della  fa- 
cile evaporàbilità  di  efla  nel  vivente  animale  che 
trefpira . 
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fai  marino  nell’  atto  eh’  egli  efee  dalla 
vena;  Dunque  mefiò  avendo  due  bicchie- 
ri fotto  due  macchine  a vuoto  * uno  ri- 
pieno di  fangue  mefcolato  ad  Una  forte 
foluziorie  di  fai  marino  , l’altro  ad  una 
fimile  di  nitfo  depurato  j offervai  che  a 
pollici  quattro  di  rarefazione  , ed  anche 
meno  cominciò  a fpùmare  il  fangue  in 
ambi  i bicchieri  con  una  fpuma  minutifi 
lima  e poca;  là  quale  non  crebbe  nota- 
bilmente fegtiitando  la  rarefazione  fino  a 
quattro  linee  d’aria.  Allora  lafciati  gli  ap- 
parati per  ventiquattro  ore  in  efperimeri- 
to  trovai  che  il  fangue  mefcolato  col  ni- 
tro aveva  data  una  fpuma  confecutiva 
molte  ore  dopo  cominciato  l’efperimento 
affai  piu  abbondante  Che  hoh  era  fiata 
la  prima  , e che  era  nella  campana  cre- 
feiuta  più  di  mezza  linea  d’aria  * mentre 
il  fangiie  mefcolato  col  fai  marino  non 
aveva  fatto  alcun  cangiamento  , ne  dato 
avea  vapore  aèreo,  ne  afforbito.  Egli  fem- 
bra  quindi  che  le  mefcolanze  di  quefli 
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fall  alterino  i fenomeni  prodotti  dal  fan- 
gue folo , coficchè  non  può  nel  noftro  prò- 
polito  farfene  ufo.  Vi  è però  una  circo- 
ftanza  notabile  che  pare  dimoftrare  un 
avido  aflòrbimento  nel  fangue  almeno  ni- 
trato dell’  aria  atmosferica;  cioè  che  fe  fi 
levi  dalla  macchina  il  fangue  già  efperi- 
mentato  ed  efaurito  di  fpuma  ; quindi  do- 
po pochi  minuti  vi  fi  rimetta  eftraendo 
nuovamente  aria  elio  torna  a fpumare 
come  fece  la  prima  volta  , e dopo  molte 
ore  trovali  nuovamente  crefciuta  l’ aria 
nella  campana . 

Esperienza  XIX. 

Ot  tre  al  fangue , ed  alla  parte  coagu- 
labile di  elfo  ò voluto  mettere  an- 
che il  folo  fiero  di  fangue  umano  fotto 
la  macchina  pneumatica  , ed  ò veduto  : 
I.  Che  il  fiero  folo  freddo  fpuma  bensì 
con  bolle  tenui  permanenti  , ma  poco  . 
TT  Che  rifcaldato  a vr,ìAV  20.  30. 

lpuma 
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fpuma  affai  più , e tanto  più  quanto  mag- 
giore è il  grado  dì  calore  comunicatogli  * 
III.  Che  pare  accrefcerfi  la  di  lui  {puma 
mefcolandovi  del  nitro . IV.  Che  non  fem- 
bra  ferbandolo  molte  ofè  in  efperimento 
ne  {Volgere  vapore  aereo } ne  afforbirnc  . 

Esperienza  XX. 

LA  conofciuta  analogia  che  paffa  fra 
il  chiaro  dell’  ovo  ed  il  fiero  del 
fangue  umano  mi  à invogliato  di  vedere 
anche  gli  effetti  di  effo  lotto  la  macchina 
pneumatica  . O’  cominciato  quindi  ad 
efpor velo  recente  fluido  temperato  al  ca- 
lore atmosferico , ed  ò offervato  eh’  effo 
fi  gonfia  bensì , ma  {punta  pochiflìmo  , 
fenza  ne  dare,  ne  afforbire  aria  . Per  lo 
contrario  poi  rifcaldato  nell’  acqua  a gra- 
di 30.  35.  40.  effo  fpuma  moltiflimo  , 
comincia  a moverfi  nell’  acqua  ora  fa- 
lendo  , ora  feendendo  : quindi  eftraendo 
ar»<»  f,  fromn^tie  in  parte  in  una 

fpu- 
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fpuma  tenace,  alta,  voluminofa,  fimile  à 
quella  del  fàngue  recente  , fe  non  che  le 
bolle  ile  fono  molto  più  grandi^  Finab 
mente  dopo  quarant’  otto  , o cinquant’  ore 
fi  oflerva  ereiciuta  l’aria  fotto  il  recipien- 
te di  quàfi  una  linea  , coficchè  fembre- 
rebbe  che  il  chiaro  d’ovo  non  rialìorbilfe 
l’aria  che  manda  . fuori  col  favore  dell’ 
acqua  rifcaldata  ; che  quell’  aria  non  è 
pura  ària  fida  , perchè  altrimenti  farebbe 
dall’  acqua  rialfòrbita  , e che  elfa  è alla 
di  lui  iattanza  più  aderente  quando  il 
chiaro  dell’  ovo  non  è ribaldato  , nelle 
quali  cofe  febbene  quelle  due  foftanze 
non  fieno  fimili , vi  è però  qualche  ana- 
logia tra  i fenomeni  del  chiaro  d’ovo  , e 
quelli  del  fangue  < 

Esperienza  XX ì. 

DOpo  il  chiaro  ò efaminato  fotto  la 
macchina  il  torlo  d’ovo  , il  quale 
fenza  elfere  rifcaldato  fi  gonfia  alquanto  , 

ma 
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ma  non  dà  notabili  bolle  , ne  fi  rompe 
il  fuo  altronde  delicato  involucro  mem- 
branofo  che  lo  circonda  . Per  lo  contrario 
immerfo  in  acqua  calda  gradi  32.  mofirò 
i fenomeni  feguenti  : I.  A due  pollici 
d’aria  bollì  l’acqua  vivamente , fi  riempì 
la  campana  di  vapori  ; un  Termometro 
meffo  fòtto  la  medefima  fuori  del  bicchie- 
re dai  gradi  io.  che  era  , fall  a gradi 
15.  in  meno  d’un  minuto;  il  mercurio 
dell’  anneffo  Barometro  ofcillava  aifai  cu- 
riofamente  a (coffe  molto  vifibili  le  quali 
eorrifpondevano  fempre  allo  fcoppiare  delle 
grandi  bolle  acquee,  cioè  quando  effe  fi 
gonfiano  alla  fuperficie  del  bicchiere  il 
Barometro  fcende  , ed  al  momento  che 
alcuna  ne  fcoppia  effo  rifale  , durando 
ciò  per  fino  a che  l’acqua  feguita  a bol- 
lire , dopo  di  che  il  Barometro  diventa 
frazionario  , II.  Allora  efaurendo  nuova 
aria  fino  ad  un  pollice  l’ acqua  ribollì  , 
ed  il  torlo  d’ ovo  diede  aria  in  bolle  te- 
naci, permanenti  , diverfe  da  quelle  dell’ 

acquai 
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acqua  ; quelle  lo  facevano  falire  a galla 
dove,  dopo  eflfere  feoppiate,  il  torlo  rica- 
deva a fondo  ; quindi  generandofi  nuove 
bolle  rifaliva  per  ridifeender e un  momen- 
to dopo,  cioè  quando  alla  fuperfìcie  dell’ 
acqua  effe  fi  erano  rotte  . Contempora- 
neamente bolliva  anche  l’acqua  , ed  il 
Barometro  ofcillava  come  fopra  ; ed  il 
Termometro  alli  primi  colpi  di  fiantuffo 
quando  l’ acqua  cominciò  a bollire  fall 
fubito  di  due  gradi,  dando  indizio  mani- 
fefto  di  foftanza  ignea  efeita  dall’  acqua 
infieme  colle  bolle.  III.  Finita  dopo  po- 
chilfimi  minuti  la  bollitura  , e la  ofcilla- 
zione  del  Barometro,  fi  fece  nuovo  vuo- 
to fino  a fei  linee  ; ricomparvero  i me- 
defimi  fenomeni  d’ ofcillazione  nel  tubo 
Barometrico ; d’alzamento  nel  Termome- 
tro; di  moto  e fpuma  nel  torlo  d’ovo  , e 
nell’  acqua . IV.  Lafciato  l’ apparato  per 
trent’  ore  trovoffi  il  torlo  a fondo  dell’ 
acqua  ; il  Termometro  inclufo  ridotto 
alla  temperatura  della  ftanza,  ed  il  vuoto 

ne 
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ne  accrefciuto  , ne  diminuito  . Frattanto 
il  torlo  pareva  diftefo , sferico  come  quan- 
do è cotto  , e le  bolle  fi  erano  vedute 
fempre  ufcire  fenza  punto  rompere  l’in- 
volucro della  fuperficie  , e fembrarono 
prodotte  dai  rimafuglj  del  chiaro  rimato- 
vi attaccato  nel  metterlo  in  efperimento  . 
Dunque  il  torlo  dell’  ovo  non  fembra 
contenere  vapore  aereo  facilmente  fepara- 
bile  , ed  è fotto  la  macchina  pneumatica 
meno  analogo  del  chiaro  all’  indole  del 
fiero  di  fangue . 

Esperienze  XXII.  XXIII.  XXIV. 

QUafi  tutti  gli  efperimenti  fopra  rife- 
riti intorno  al  fangue , al  fiero  , al 
torlo  , e chiaro  d’ovo  anno  dimoftrato 
che  quantunque  il  calore  non  fia  la  fola 
condizione  neceflaria  per  farli  fpumarc 
nel  vuoto  ; ciò  non  ottante  a freddo  fpu- 
mano  affai  meno,  anzi  che  il  fangue  ag- 
grumato non  ifpuma  punto  . Ora  fapcn- 

dofi 
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dofi  altronde  pe’  conofciuti  fìfici  efperì- 
menti,  che  l’acqua  e tutti  i liquori  acquei 
bollono  nel  vuoto  ad  un  calore  di  gradi 
20.  40.  cioè  analogo  a quello  delli  ani- 
mali a fangue  caldo  , potrebbe  nafcerc 
facile  congettura , che  i fenomeni  del  fan- 
gue nel  vuoto  dipendelfero  dallo  ftelfo 
principio  che  quelli  dei  fluidi  acquei  ; il 
qual  principio  fecondo  le  fperienze  prima 
del  celebre  Nairne,  quindi  le  più  efatte  , 
ed  ingegno fiifime  del  dottiflìmo  Genevrino 
Profeflbre  il  Sig.  de  Saufliire  è un  vapore 
acqueo  diventato  elaftico  quando  fi  toglie  la 
preifione  dell’  atmosfera , e li  elementi  acquei 
fi  combinano  col  fuoco  elementare  (a) . I9 

ri- 

(a)  Quello  incomparabile  e diligentifTìmo  Fi- 
fico  pubblica  ora  un  volume  in  quarto  col  titolo 
di  Saggi  falla  Igrometria  ; opera  pel  numero  delli 
efperimenti  ; per  l’ ingegnofa  (celta  de’  metodi;  per 
la  efattezza  delle  ofTervazioni  unica  ed  inarrivabile 
fopra  quello  argomento  ; e forfè  dqpo  eh’  elfa  farà 
tutta  compita  e pubblicata , farà  dimoflrato  ad  evi- 
denza ciò  di  che  io  ò dubitato  per  l’addietro , cioè 
fe  oltre  alla  combinazione  di  fuoco  ed  acqua  , en- 
tri nella  formazione  de’  vapori  anche  il  concorfo 
dell’  aria  principio . 
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rispetto  troppo  il  talento  fperi menta tore  di 
quelli  grandi  uomini  per  ofare  oppormi  alle 
loro  olfervazioni  ; ciò  non  oflante  condotto 
avendomi  l’argomento  a dovere  efaminare 
anche  quello  fenomeno  riferirò  le  fperien- 
ze  che  ò fatfe  in  quello  proposto . Ognu- 
no fa  che  la  fredda  acqua  ad  un  certo 
gradp  di  rarefazione  .d’aria  atmosferica  dà 
fuori  delle  bolle  aeree  nella  macchina 
pneumatica  ; che  nna  copia  maggiore  ne 
danno  le  acque  faturate  d’acido  aereo  , 
olila  d’aria  fìlfa;  e che  bolle  aeree  pfconq 
febbene  in  copia  affai  minore  anche  dall’ 
acqua  che  lìa  Hata  prima  bollita  , purché 
ha  Hata  per  qualche  tempo  efpolla  all’ 
aria  aperta . Egli  è noto  ancora  che  l’acqua 
a certo  grado  di  calere  riscaldata  bolle 
nel  vuoto  ? del  qual  fatto  , che  non  è 
nuovo  , (a)  il  chiarilfimo  Cavalier  Rofa 
/crede  elferne  cagione  il  fuoco  che  ri  fvol- 

D ge 

(a)  Veggafi  il  corfo  di  Fifica  di  Mufchem- 
broek  fra  gli  altri  che  col  fuo  apparato  anno  in- 
Seguito  ripetute  alquanto  variate  quelle  fperienze . 
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ge  dall’  acqua  ; non  alcun  elaftico  v^po* 
re  (a).  Per  eonofcer  bene  i dettagli  di 

quelli 

?•  --  — — — ■ - ■ ■ — 

(a)  Lettera  feconda  pag.  21.  dove  dice  defcri- 
vendo  il  bollore  dell’  acqua  nel  vuoto  =s  Quefla 
tempefla  è maggiore  a proporzione  che  l'acqua  era 
piu  calda  : fi  direbbe  che  c pienijfima  d'aria  ; eppure 
quel  bollore  non  "Siene  dall  aria  . Egli  è il  fuoco  che 
la  fconvolge , e fe  ri  efce  con  quel  grandiffvmo  impe- 
to. Argomento  che  fia  fuoco  e non  aria  fi  è che  il 
mercurio  a quella  tanta  eruzione  non  fi  abbuffa  pun- 
to i non  fi  commove , e che  quel  tumulto  freddata 
l'acqua  ceffa  del  tutto.  Io  non  trovo  fra  i Tifici  chi 
abbia  rilevato  un  tal  fatto  ; ma  ne  ò garanti  due 
celebri  Profejfori  il  Padre  More  ni , ed  il  Sig.  S ava- 
ni che  la  intendono  al  modo  medefimo  =3  Ora  per  ciò 
che  riguarda  la  novità  io  la  interpreto  applicata  alla 
fpiegazione  del  fenomeno  , non  alla  efperienza  per  fe, 
la  quale  già  dai  Fifici  fi  conofce . Per  ciò  poi  che  ri* 
guarda  la  defcrizione  dell’  efperienza  io  debbo  interpre- 
tare che  i due  valenti  Fifìci  fopra  citati  fe  anno  ri- 
ferito al  chiariamo  Profeflore  precifamente  che  il 
mercurio  non  fi  abbuffa  punto , e non  fi  commove  , 
abbiano  intefo  di  parlare  dell’  ultimo  rifultato  dello 
efperimento  , non  di  ciò  che  accade  facendolo  j 
poiché  perfuafo  com’  io  mi  fono  della  loro  fagaci- 
tà  nell’  efperimentare , non  poffo  credere  che  non 
abbiano  notata  la  vifibile  collante  ofcillazione  del 
mercurio  durante  il  bollire  dell’acqua,  e lo  fcop- 

f tiare  della  tempefla  di  bolle  principalmente  quando 
'acqua  è calda  dalli  gradi  trenta  in  fu  . E quella 
ofcillazione  faltuaria  che  fi  fa  con  leggi  , e moto 
non  conformi  a quelle  della  evaporazione  del  fuo- 
co, 


I 
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quelli  fenomeni  , e poterne  dedurre  qual- 
che ragionata  confeguenza  ò fatte  le  fc-. 
guenti  Efperienze . 

ì.  O’  melTo  fotto  la  macchina  pneu- 
matica un  bicchier  d’acqua  calda  a gradi 
dodici,  mentre  la  temperatura  atmosferica 
era  di  gradi  otto  ; efla  diede  bolle  aeree 
un  poco  più  numerofe  dell’  acqua  fredda , 
ma  non  bollì  ; un  altro  bicchiere  d’  acqua 
calda  a gradi  venti  bollì  alquanto , ma 
non  molto  al  vuot-o  di  linee  cinque  ; un 
terzo  bicchiere  caldo  a gradi  vent’  otto 
bollì  ad  un  pollice  d’aria  ; un  quarto  cal- 
do a gradi  32.  bollì  ad  un  pollice  * e li- 
nee cinque  di  vuoto;  un  quinto  a gradi 
trentafei  bollì  a due  pollici  ; finalmente 
un  fedo  a gradi  quaranta  bollì  a dup 
pollici  e mezzo  d’aria  refidua  nella  cam- 
pana. bolle  della  bollitura  fono  tanto 
D 2 più 


co , ofiìa  del  raffreddamento  mi  pare  lignifichi  qual- 
che cofa  più  che  la  fola  difperfione  del  fluido  igneo, 
e non  pofla  dal  diligente  Fifico , ed  oflèrvatore  ne 
ommetterfì,  ne  trafcurarfu 
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piu  copiofe,  frequenti;  e grandi  quanto  è 
maggiore  il  calore , e frattanto  che  l’acqua 
bolle  principalmente  calda  dai  gradi  tren- 
ta in  fu,  fi  offerva  una  notabile  , bella, 
continova  ofcillazione  nel  Barometro  an- 
neflo;  il  rifultato  ultimo  della  quale  feb- 
bene  fi  a di  non  efferfi  fvqltq  , ne  aflòrbi- 
to  alcun  elaftico  vapore  (a)  , ciò  non 
ottante  ella  fembra  indicare  che  le  bolle 
ne  cpntepgan  uno  , il  quale  fa  abbattere 
il  Barometro  finché  la  bplla  non  ifcpp- 
pia  e lo  lafcia  rialzare  quando  è fcoppia- 
ta . Quello  vapore  non  può  edere  purq 
fuoco  perchè  difperdendofi  elfo  - momenta*» 
, ojf  n$a- 

■ -'i  ' J - - . ■ ! il-.  ' - « • i-  i - 

(a)  In  qualche  efperimento  mi  è accadilo  di 
oflervare  un  poco  d’aria  fvolta , lalciando  T appaia- 
to per  alcune  ore , e facendo  molto  vuoto  ; in  al- 
tri dove  avevo  folciate  cinque  o fei  linee  d’aria_. 
refidua  b trovato  dopo  alcune  ore  il  Barometro 
alquanto  rialzato  , cioè  qualche  poco  d’aria  aflorbi- 
ta,  ma  quelli  fenomeni  de’  quali  non  faprei  per 
pra  ben  indicare  le  cagioni,  nft  pajono  incollanti, 
e forfè  dipendono  dall’  acqua  adoprata  la  quale  non 
era  dillillata  come  dovrebbe  edere  quando  lì  volefle 
direttamente  fopra  quello  argomento  con  tutte  le 
cautele  fifiche  efperimentare . 
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Reamente  * lìccome  vedremo  or  ora  , do- 
rrebbe mantener  collante  1’  abbaiamento 
del  mercurio  a mifura  che  eflò  fi  {volge 
dall’  acqua  * e folamente  rialzarli  il  mer- 
curio dovrebbe  quando  l’aria  della  campa- 
na foie  raireddata  , ovverò  rialzarli  gra- 
datamente con  moto  uniforme  * come  con 
uniforme  moto  li  abbaia  il  Termometro 
fotto  la  macchina  medelìma  immerfo  nell’ 
acqua  dell’  efperimento. 

II.  Affine  di  paragonare  il  moto  Ba- 
rometrico colla  difperlione  del  fuoco  dall* 
acqua  che  bolle  nel  vuoto , anzi  anche  il 
raireddamento  d’ eia  eoi  raffireddamento 
d’acqua  ugualmente  calda  efpofta  all’  aria 
aperta  ò farro  le  léguenti  efperienze*  Sot- 
to la  folita  macchina  pneumatica  ò meflb 
un  bicchiere  d’acqua  calda  gradi  venti 
con  un  Termometro  in  eia  immerfo  , 
mentre  un  limile  bicchiere  con  Termo- 
metro ugualmente  immerfo  era  accanto 
della  macchina  all’  aria  aperta  . Eftratt* 
l’aria  fino  a linee  cinque  e mezzo  l’acqua 
D 3 bolli 
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bollì  lentamente  ; il  mercurio  dell’  annef- 
ifo  Barometro  non  ofcillò  fenfibilmeate  ; 
in  30.  minuti  l’acqua  della  macchina  li 
raffreddò  otto  gradi  ; l’altra  all’  aria  aper- 
ta fi  raffreddò  fette  gradi . In  un  fecondo 
-efperimento  l’ acqua  calda  gradi  trenta 
bolli  ad  un  pollice  e quattro  linee , e fat- 
to vuoto  fino  a linee  cinque  in  quindici 
minuti  perdette  tredici  gradi  di  calore  , 
mentre  la  fua  fintile  all’  aperto  ne  per- 
-detté  foli  nove.  In  un  terzo  l’acqua  calda 
a gradi  quaranta  bollì  più  pretto  e più 
fortemente  ; fece  ofcillar  molto  il  mercu- 
rio nel  Barometro  finché  bolliva;  perdette 
gradi  quindici  e mezzo  di  calore  in  quin- 
dici minuti,  mentre  la  fua  fimile  ne  per- 
dette foli  gradi  tredici . Ed  in  tutti  quelli 
efperimenti  la  difcefa  del  mercurio  nel 
Termometro  non  fi  fa  a falti , ma  grada- 
tamente, coficchè  non  pare  la  fola  eva- 
poratone del  fuoco  avere  alcuna  connef- 
fione  col  faltuario  rapido  movimento  del 
mercurio  nel  Barometro  alla  macchina 
annetto . III. 
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III.  Per  conofcere  ancora  meglio  le 
leggi  della  evaporazione  del  fuoco  nel 
vuoto  invece  d’immergere  nell’  acqua  cal- 
da il  Termometro  perito  fotto  la  macchi- 
na , ve  r ò indiò  accanto  ; quindi  ò effrat- 
ta  l’aria  ribaldando  in  tre  efperimenti 
fucceflìvi  l’acqua  a gradi  20.  30.  40.  , ed 
ò fatta  fpumar  l’acqua  in  varie  riprefe 
coll’  intervallo  d’alcuni  minuti  fra  l’una  , 
e l’altra  ; ed  ò ofiervato  collantemente  , 
che  al  momento  del  primo  bollire  dell8 
acqua  nel  vuoto  il  Termometro  vicino 
s’alza  fubito  di  qualche  grado  con  velo- 
cità; finita  la  bollitura  o rimane  ftazio- 
nario , o fi  move  lentamente  ; quindi  rifale 
prefto  facendo  ribollir  l’acqua  con  una 
nuova  rarefazione  d’aria;  e refperimento 
può  continuarli  per  quattro  , lei  , ed  an- 
che più  vSlte  a varie  riprefe  anche  per 
mezz’  ora  ; coficchè  fembra  accelerarli  al- 
quanto ad  ogni  nuova  effrazione  dell’  aria 
la  evaporazione  dell’  acqua , e con  dia 
quella  dell’  igneo  principio.  Non  vi  è però 
D 4 alcuna 
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alcuna  analogia  fra  i moti  del  Terniom^ 
irò , e quelli  del  Barometro  , e frattanto* 
per  lo  più  la  campana  fi  tuopre  tutta  di 
grolle  gocciole  acquee  internamente  che 
la  offufeano*  e fpeflo  impedirono  di  ben 
oflervare  ciò  che  v’è  dentro  ; 

Se  quefte  fperienze  fodero  fatte  per  in- 
dagare direttamente  le  leggi  della  evapora- 
zione del  fuoco  nel  vuoto  , ed  analizzare 
con  fldea  precidane  tutte  le  cagioni  per 
le  quali  i liquori  bollano  nell’  aria  rare- 
fatta tanto  più  predo,  e forte,  quanto  più 
fono  rifealdati  effe  non  farebbero  ne  elat- 
te , rie  moltiplicate  $ ne  variate  abbaftan- 
za:  ma  lo  fcopo  di  elle  altro  non  eflen- 
do  che  di  offervare  quanta  diverfìtà  , o 
analogia  davi  fra  l’acqua , ed  il  fangue 
efpofto  caldo,  e fluido  fotto  la  macchina 
pneumatica,  noti  ò creduto  neceflario  dif- 
fondermi ulteriormente  , ed  ò anzi  prega- 
to rilluftre  Fidco  mio  rifpettabiliflimo 
amico  e collega  il  Sig.  Cavaliere  Lan- 
dria-ni  a volere  prenderd  la  pena  di  fpin- 


gerc 
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gerfc  piu  óltre  le  utili  Tue  offervaziofti  fo- 
pra quello  argomento  che  non  è ancora 
forfè  flato  abbaftànza  efaminato  (a) . Frat- 
tanto però  dalle  poche  oflervazioni  fopra 
riferite  mi  pare  fi  pofia  conchiudere  che 
il  calore  promove,  ed  accreibe  la  bollitu- 
ra, olila  la  facoltà  di  fpumare  così  nelli 
acquei  liquori , come  nel  fangue . Che  lo 
Volgimento  del  fuoco  non  è la  fola  ca- 
gione per  la  quale  bolla  l’acqua  rifcaldata 
fotto  la  macchina  pneumatica  , poiché  fi 
offerva  efeire  dall’  acqua  un  vapore  mo- 
mentaneamente elalìico , ed  a falti , men- 
ti e il  raffreddamento  fi  fa  gradatamente 
con  moto  uniformemente  progredivo  , e 

che 


(a)  Nel  tempo  che  io  ferivo  quello  illultre  ed 
attivo  Fifico  à già  fatte  alcune  ingegnofe  fperien- 
ze  fopra  tale  argomento  le  quali  fembrerebbero 
inoltrare  molta  analogia  fra  il  fangue  fluido  che.*» 
fpuma  nel  vuoto , e gli  acquei  liquori  che  vi  bol- 
lono , ed  ih  oltre  favorirebbero  piiittolto  la  teoria 
del  vapore  acqueo  refo  elaftico , fotrraendo  la  pref- 
fione  dell’ aria,  fe  la  neceiTità  nel  favio  filofofo  d’un 
prudente  fcetticifmo  permettelTe  di  correr  fubito  d* 
posili  farti,  a mplie  confluenze. 
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che  ficcome  pare  dalle  fopra  riferite  fpe- 
rienzé  dimoftrato  dipendere  la  molta  fpu- 
mofità  del  fangue,  e dei  liquori  animati 
dal  vapore  aereo  che  contengono;  fimili 
in  ciò  alla  birra,  ed  ai  liquori  fufcettibili 
di  fermentazione  ; cosi  potrebbe  anche  Io 
fpumare  dell5  acqua  rifcaldata  nel  vuote* 
dipendere  dall5  aria  principio  in  erta  con- 
tenuta la  quale  fe  ne  fvolgeffe  lotto  la 
macchina  non  folo  per  la  tolta  prelfio- 
ne , ma  per  la  fcemata  forza  di  coefione 
fra  l5  acqua  e l’aria  principio  col  mezzo 
del  fuoco  ; quindi  nuovamente  rientrale 
nell5  acqua  , ceflando  col  raffreddamento 
fucceflìvo  la  forza  efpanfiva  di  elfo . Di 
fatti  fe  fi  concepifca  l’acqua  rifcaldata  co- 
me un  comporto  di  elemento  acqueo  , di 
fuoco  j e di  aria  uniti  in  irtato  di  aggre- 
gazione; fe  fi  ammetta,  ciò  che  è prova- 
to dalle  fopra  riferite  efperienze , una  più 
facile  e pronta  difperfione  del  fuoco  nell5 
aria  molto  rarefatta  , pare  ne  dovrebbe 
feguire  che  promoffa  la  rarefazione  dell5 


aria 
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aria  principi©  col  rarefare  1’  aria  nella 
macchina  pneumatica  , e diminuita  col 
moto  igneo  la  coefione  fra  l’acqua  , e l’aria 
principio  , quella  efcirà  dall’  acqua  fotto 
forma  di  bolle  compofte  di  aria , d’acqua,  e 
di  fuoco.  Quelle  bolle  finché  fono  in  fila- 
to elallico  faranno  abbacare  il  mercurio; 
ma  lo  perdono  arrivate  alla  fuperficie  dell’ 
acqua , perchè  il  fuoco  in  effe  contenuto 
fvapora  nel  vuoto  fpazio  della  campana , 
e l’aria  principio  torna  fubito  a rientrare 
nell’  acqua  nel  primiero  fiato  di  fiflazio- 
ne.  Che  tutte  le  acque  anche  più  pure 
contengono  dell’  uaria  egli  è dimollrato 
in  oggi  fuor  d’ ogni-;. dubbio  . Che  l’aria 
fia  fommamente  dilatabile  dal  fuoco  egli 
è certo  ugualmente  ; dall’  altra  parte  che 
il  vapore  acqueo  come  tale  fia  per  fe 
fteflo  , e folo  capace  di  tanta  elafticità 
quanta  fi  crede,  non  parmi  ancora  diret- 
tamente dimofirato  , e diventa  poi  più 
dubbio  ora  che  fi  è faputo  eflere  l’ inge- 
gno fi ifimo  Dotror  Prieftley  giunto  a can- 
giar 
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gìar  l’acqua  in  aria  con  un  proceflò  il 
quale  non  è per  anco  pervenuto  perfino 
a noi.  S’aggiugne  che  fe  vera  folte  la 
teoria  della  efpanfibilità  de’  vapori  acquei 
per  fe  foli  rifcaldati,  ella  dovrebbe  crefce- 
re  in  proporzione  del  rifcaldainento  dell’ 
acqua  ciò  che  è contrario  all’  efperienza  . 
Io  ò ripetuto  più  d’una  volta  il  curiofo 
efperimento  del  Sig.  Monnet  (a)  dell’  acqua 
mefia  in  un  roventi  (fimo  crogiolo  che  con- 
tenga del  vetro  fufo,  e là  ò veduta  roto- 
larvi fi  fopra  placidamente  come  un  me- 
tallo fufo , ed  arroventato  ; quindi  sfumar- 
vi invifibilmente  fenga  fcoppio  , fenza 
fifchioj  fenza  il  menoma  fegno  di  elaftì- 
cità , la  qual  cofa  dipende , fecondo  me  , 
dal  non  eflèrvi  nel  crogiolo  così  rovente 
punta  aria,  colla  quale  polfa  l’acqua  refa 
vapore  combinarli  , e diventare  elaftica  , 
ne  varrebbe  opporre  che  vi  è l’aria  prin- 
cipio 

~ w'  -S  • - i * J l.  ' ' ! ' ' J Ul  'jJ  ) 

(a)  Obfervations  Tur  la  Phyfique  , Tur  l’hift* 
natur*  &c.  par  Mr  l’Abbé  Rozier. 
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cfpio  dell5  acqua  mefla  nel  crogiolo , per- 
chè quella  ed  è poca  anela  la  piccola 
mole  d5  acqua  che  fi  adopra  in  fimili 
efperimenti  , ed  inoltre  per  la  {ottima 
violenza  del  fuoco  in  quello  cafo  l’ aria 
il  volatilizza  prima  del  vapore  acqueo, 
e non  infieme  ad  elfQ } ficcarne  accade 
adoprando  un  minor  grado  di  fuoco  . 
Inoltre  fe  li  faccia  hollir  dell5  acqua  for- 
temente facendo  entrare  il  vapore  entro 
un  cannello  di  vetro  pieno  di  mercurio  , 
ficeome  io  6 fatto  più  volte  , non  vi  li 
vede  rimanere  alcun  vapore  elaftico  , feb- 
hene  in  pochi  mimiti  fi  arrivi  a ribal- 
dare il  mercurio  per  fino  a quaranta  , 
ed  anche  a cinquanta  gradi  , cioè  a quel 
fegno  al  di  fotto  del  quale  l’acqua  nel 
vuoto  di}  fuori  in  gran  copia  delle  ela- 
miche bolle  veicolari  , e nell5  aria  aperta 
fi  rifolve  in  elaftici  vapori  . Egli  parreb- 
be dunque  che  i vapori  acquei  elaftici 
in  vece  d’edere  un  comporto  di  fuoco  , 
e di  acqua  rarefatta  , come  li  è creduto 

fin* 
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fin’  ora  , lo  follerò  d’acqua  , aria  , e fuo- 
co in  modo  che  mancando  l’ elemento 
aereo , manchi  anche  la  loro  elallicità  . 
Quindi  ogni  volta  che  fi  arriverà  ad  im- 
pedire lo  fvolgimenró:  dell’  aria  principio 
dall’  acqua  evaporante  , o a volatizzare 
quella  aria  più  prontamente  che  il  va- 
pore acqueo  , ficcome  accade  nell’  efpe- 
rimento  fopra  riferito  dell’  acqua  verfata 
fui  vetro  fufo  , fi  toglierà  anche  la  eia- 
fticità  degli  acquei  vapori . Ed  in  propo- 
• fito  poi  di  quello  efperimento  io  debbo 
avvertire  per  la  ficurezza  di  chi  volelfe 
ripeterlo  , che  fe  o il  fuoco  non  è vio- 
lentiffimo  , o l’acqua  verfata  nel  crogio- 
lo, è troppa  , cioè  capace  di  fminuirne 
momentaneamente  la  forza  ; allora  l’acqua 
febbene  meno  rifcaldata  che  nell’  efperi- 
mento (opra  riferito  , fcoppia  con  perico- 
lo dell’  offervatore , ciò  che  parrebbe  con- 
trario alla  ipotefi  delli  acquei  vapori  fin’ 
ora  ricevuta.  Io  non  pretendo  però  con 

quelli 
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quelli  pochi  dati  di  proporre  una  dfrao- 
ftrata  nuova  teoria  , ma  folamente  di  ec- 
citare co’  miei  dubbj  Tindurtria  de’  dotti 
Fifici  a rifchiarare  quello  bell’  argomento 
di  loro  pertinenza . 


§.  IH. 
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Jpello  fiato  falle-  arterie  così  ne’  vi~ 
venti  y come  ne'  cadaveri , e delle 
caufe  che  pojfono  rendere 
vario  quefiq  fiato . 

UNa  delle  proporzioni  più  fmgolari 
che  fi  leggano  nelle  eleganti  produ- 
zioni del  chiariflimo  Prpfeflor  Modenefe 
fi  è quella  che  riguarda  la  proporzione 
fra  la  capacità  delie  arterie,  ed  il  fangue 
in  ette  contenuto  . La  novità  inafpettata 
della  cola  ; la  magiftrale  dignità  deir  enun- 
ciazione, e più  ancora  la  decifa  ficurezza 
del  perfuafo  autore  ricchieggona  che  fi  ri- 
ferita letteralmente  il  tetto  per  non  gli  to- 
gliere punto  il  pregio  (a).  „ Egli  è fallò, 
„ die’  egli , quello  che  fi  è creduto  fiqora , 

„ che 


(a)  Lettera  eftemporanea  fopra  alcune  euriofità 
filologiche  pag. 
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„ che  fartene  dell’  animale  fano  vivente 
j,  fieno  piene  di  fangue  : Effe  anzi  ne 
„ contengono  ben  poco;  e quel  che  co% 
,,  tengono  non  è che  la  parte  più  atte- 
„ nuata,  più  fluida,  più  rutilante  di  tut- 
„ ta  la  maflà  . . . Dimando  rifpettofa- 
„ mente  perdono  alle  ombre  gloriofe  de5 
„ noftri  grandi  antenati  , e maellri  , chp 
„ daH’Harveo  fino  all’Haller  cr  àrnia  eoa 
,,  gran  fermezza  infegnato  , e colla  pia 
„ ferma  ficurezza  creduto , che  il  fiftema 
„ fanguigno  nel  vivo , e fegnatamente  le 
„ arterie  foffero  in  uno  flato  di  vera  pie- 
„ nezza,  e che  il  fangue  nel  corpo  vivo 
■„  riempiffe  collantemente  le  arterie,  e le 
5,  vene  fecondo  la  totale  capacità  del  loro 
5,  diametro  naturale  ; e che  anzi  quella 
5,  pienezza  delle  arterie  tendeffe  fempre 
5,  all5  ecceffo  , dapoichè  il  fangue  fpinto 
„ dal  cuore  non  può  entrar  nell5  arteria 
„ fe  non  forzandola  a dilatarli  fopra  il 
„ fuo  diametro  naturale  ...  Io  mi  fono 
5,  fempre  forzato  d'ammettere  quella  dot- 

E 55  trina 
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3,  trina  folla  fede  di  tutte  le  fcuole,  e 
„ de’ grandi  maeflri,  attribuendo  alla  mia 
5,  riftrettifiìma  capacità  la  difficoltà  di 
„ comprenderla . Ma  vinto  in  fine  dalla 
j,  evidenza  della  ragione  e de’  fatti  pro- 
„ vati  dalla  esperienza non  ò potuto  dif- 
„ fimularmi  fopra  un  punto  di  tanta  im- 
3,  portanza, ^e  di  qua/i  innumerabili  con- 
3,  foguenze.:  e mi  veggo  finalmente  co- 
„ ftretto  di  dichiarare  quella  verità  itia- 
3,  fpettata  che  anche  prima  delle  fperien- 
„ ze  femhrerà  tale  a chi  ci  voglia  rifletè 
„ tere  con  animo  non  prevenuto  ...  E 
„ veramente  che  le  arterie  nello  flato 
„ naturale  dell’  animale  yivente  non  fie- 
3,  no  piene  di  fangue  fi  prova  da  un  ar- 
„ gomento  un  po’  veemente  , ma  vero  ; 
„ ed  è che  nell’  animai  fano  vivente  non 
„ vi  è.  copia  ballante  di  fangue  per  riem- 
3,  pitie  «...  (a)  Io  mi  fpavenro  al  folo 
penfarlo  di  dover  io  dire  il  primo  che 
. . . , : Oi  „ nella 

— ■ .1  ■ | . m . ■■■-  -,  

(a)  lettera  ellemporanea  pag.  14. 


s,  nella  colti tuzione  animale  il  fiftcm» 
„ vagolare  fanguigno  è il  folo  fiftema 
„ venoso  : che  il  fangue  naturalmente  non 
„ abita  nelle  arterie,  e non  è fatta  pei: 
„ abitarvi. 

oii-.ifin  qui  il  dotto  Profeflore  del;  quale 
iaiinon  intendo  qui  di  combattere  diretta- 
mùnte  ne  in  tqtta  la  fua  eftdnfione  la 
teoria  poiché  ne  ignoro  nella  lotti  totalità 
i fondamenti  phe  altronde:  pare  , debbano 
elfere  folidiffimi , ed  atti  a fondare  un  lille-, 
ma  - eterno  fe  giudicar  fi  dee  dal  fenfo  di 
evidenza  che  anno  nel  eh:  Autore  ecci- 
tato . E folamente  ©Servato  avendo  che 


egli  molto  fi  fonda  fel- Ritrovarli  le  arte- 
rie de’  cadaveri  quasimente  vuote  di  fan- 
gue, la  qual  ctìfa  febbene  hon  tempre  , 
pure  nel  numero  maggiore  delle  ’ ©Se  r va- 
goni è vera  ; edr  inoltre  nel  diminuirli 
che  fpontaneameritè  fanno  del  loro  dia- 
metro le  arterie  del  vivo  animale  da  am- 


be le  parti  legate  ; io  riferirò  le  fperienze 
che  ò fatte  in  quello  pròpofitó/é  Cip  che 

E 2 ■ ■■■  .tivax  mi  - 
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mi  fembra  poterfi  da  effe  dedurre  almeno 
con  una  ragionevole  apparenza  di  verità  , 
Ne  credo  neceffario  rjteffer  quivi  la  ftoria 
di  quanto  anno  fcritto  gli  anatomici , ed 
i fìfiologi  più  valenti  intorno  allo  flato 
delle  arterie  ne’  cadaveri  , poiché  quello 
punto  è trattato  eflefamente  nelle ocduK 
lettere  del  Cavalier  Rofa,  ed  altronde  "ina 
no  per  le  mani  di  tutti  i medici  le  opere 
d’Haller,  di  £enac,  di  Morgagni  ec.  Sola- 
mente vorrei  che  s’avyertiflè  non  ritro- 
varli Tempre  le  arterie  cadaveriche  con 
entro  pochiffimo  fangue  , ficqome  appare 
fra  le  altre  dalle  offervazioni  dell’  immor- 
tale Morgagni  (a),?, e non  eflère.  fin’  ora 
iia&  .la  calda  di  quella  divertita  spiegata 
nemmeno  dal  noffro.  ih.,  Profeflore  , 

Per  conofcere  con  fieurezza  quanta  e 
quale  diverfità  palli  per  riguardo  al  dia- 
metro fra  le  arterie  d’un  animale  vivente 

e quel- 

. ; 

; . 1 , i . _ ‘ - -.‘fi-- — r- i -rrrrr 

(a)  De  fedibns,  & caufis  morborum  per  ana- 
tomia indagatisv  Epift,  iv.  V.  xix.  xxi.  xxiv. 
xxyi.  xxvx  i.  xtv.  « 
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e,  quelle  del  mede  fimo  morto  conviene 
efaminarle  primieramente  fubito  dopo  , aver- 
le Scoperte,  poi  alcun  tempo  dopo;  quin- 
di, racchiudere  Con  due  fili  bene  ftretti  il 
Sangue,  ed  oflervaf  bene  il  pezzo  arterio- 
so fubito  dopo  averlo  da  ambe  le  parti 
recifo;  finalmente  quello  medefimo  pezzo 
arteriofo,  o altri  ad  elfo  fimili  efaminare 
molte  ore  dopo  il  totale  di  lui  raffredda- 
mento. Ora  ecco  gli  efperimenti  che  ò 
fatti  a quello  oggetto. 

Esperienza  XXV. 

A D alcuni  vitelli  vegeti  e fani  fono 
-*•  Hate  fcoperte  le  carotidi  , ed  imme- 
diatamente fe  ne  mifurò  il  diametro  ; 
quindi  Senza  farvi  fopra  alcuna  violenza 
fi  lafciò  la  ferita  ben  dilatata  all’  aria 
aperta , ed  in  tutte  le  fperienze  fi  vidde* 
ro  le  arterie  dopo  qualche  tempo  d’efpo- 
fizione  all’  aria  fredda  diminuite  nel  loro 
diametro  quantunque  feguitalfero  effe  a 
E 3 f bat- 
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battete , e la  circolazióne  del  fangue  vivo 
pef  entro  liberamente  Vi  conti  nóvaffe  ; 
Quello  ché  in  quelli  efperi meniti  lenta- 
mente i e ine  no  fa  -rari  a fredda  ; lo  fa  lo 
fpirito  di  nitro  e di  vitriolo  (a),  e fpelfe 

Vòlte  ancóra  Io  fanno  altri  ftimoli  fitnili 

- 

à quelli  che  muoiono  le  parti  irritabili  (b), 
febbené-  fiavi  chi  abbia  della  coftanza  di 
quello  fenomeno  dubitato . 

Ó l'ilo  ìifiO*'. ii ’i  jqil  i?>;  .OD  j i ù ì , Mi': 'li 

> Esperienza  XXVI. 

A D altri  vitelli  dopo  avere  fcoperte  le 
carotidi  fe  ne  legarono  de’  pezzi  fra 
due  Itati , ed  annodati  fili , coficchè  non 
potéfle  efcime  il  fangue  contenuto  ; quin- 
di fi  recife  ri  pezzo  arteriofo  , e fi  pesò 
immediatamente . Nefl’  atto  delle  legature 
ved-eff  il  diametro  diminuire  notabilmen- 
te; 

\ , f r 

- — - • » . ir  ■■■■■  « ■ . 

(a)  Haller  fecond  raemoire  far  la  nature  des 
parties  irritables  . 

(b)  Vedi  Gualfheri  Vérfchu'tr  difs.  medica  de 
arteriarum  , & venarum  vi  irritabili  . Gottingar 
17  66. 

\ 
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te  ; quindi  diminuire  ancori  di,  più  in 
feguito  a mifurà  che  fi  raffredda  * finche 
dopo  alcune  ore  arrivata  al  grado  main- 
ino la  diminuzione  , ap/endo  T arteria  vi 
fi  trova  un  fiottile  lungo  grumo  di  fangue 
fenza  fiero . Ma  fé  avanti  aprirla  effa  fi 
ripefe  troveraffi  divenuta  notabilmente  più 
leggiera  , ed  affeiffimo  più  che  feemata 
non  farebbe  fe  fotte  fvaporato  da  effe  un 
vapore  aereo  di  volume  dieci  volte  mag- 
gior e della  capacità  dell’,  arteria  offervata^ 
Nello  fletto  tempo  trovanfi.  umide  le 
pareti  eflerne  dell’  arteria  medefima  an- 
che mal  grado  la  libera  evaporazione  d’al- 
cune  ore  ; e può  renderli  minore  qtiefta 
diminuzione  di  pefo  fe  il  pezzo  arteriofo 
fi  ferbi  chiufo  in  un  piccolo  recipiente  di 
vetro.  Dunque  lo  feemato  pefo  e volume 
può  dipendere  da  due  concorrenti  caufe, 
cioè  la  evaporazione  della  parte  acquea 
calda  mefColata  colla  condenfabile  del 
fangue , e dalla  efficace  preffione  delle 
robufle  tonache  arteriofe  contro  il  fangue 
E 4 con- 
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contenute?.  Il  primo  fenomeno  1*  abbiamo 
già  notato-  in  modo  molto  piu  vifibile 
quando  avevamo  chiufo  molto  arteriofo 
fangue  nelle  veliche  ; l’ altro  poi  cioè  la 
potente  contrattilità  delle  arterie  è dimo- 
firata  dal  raccorciarli  che  fa  un’  arteria 
recifa  dalle  ventifette  linee  alle  dodici  (a)* 
c almeno  dalle  ventuna  alle  tredici  ; dalla 
molta  diminuzione  di  diametro,  e lunghez- 
za che  fanno  le  arterie  recife  ne’  cadaveri  ; 
dalla  preffione  forte  contro  il  dito  introdot- 
tivi , ed  alcune  volte  dallo  fpruzzo  molte  ore 
dopo  molrce  del  fluido  fangue  contenuto . E 
la  diminuzione  iftantanea  che  fi  fa  al  mo- 
mento della  legatura  dipende  probabilmen-* 
te  dal  fangue  che  non  può  a meno  di 
iion  eflere  in  parte  fpremuto  dal  canale 
intercetto  fra  i due  vincoli  nell’  atto  che 
fi  lega  ; tanto  più  poi  che  non  potendoli 
per  le  frequenti  ramificazioni  legar  fra  due 
. un 

■ ' ■■  ■'  '•  ■'  r - 

(a)  Sauvages  theoria  tumorum  =:  Sc-nac  traité 
du  cceur  =3  Lamure  de  fecret  &c.  tutti  citati  dall1 
Mailer  L.  2.  fed,  1.  §.  13. 
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un  lungo  pezzo  arteriofo  , quella  fpremi- 
tura  diventa  una  confeguenza  neceflaria  e 
della  troppa  vicinanza  de’  due  vincoli  , e 
della  poca  fleflibilità  delle  tonache  arte- 
riose . Ne  quelle  ragioni  Sembreranno 
punto  ipotetiche  agl’  inciSori  anatòmici  , 
che  colle  proprie  mani  eSperimentando  ac- 
quiftano  Scienza  non  facilmente  fallace  , 
ed  avranno  SpelTe  volte  veduto  molte  ore 
dopo  la  morte  Spremerli  dalle  arterie  ca- 
daveriche con  certa  forza  le  iniettate  ma- 
terie anche  di  febacea  confidenza . 

Esperienza  XXVII. 

CE  in  vece  delle  carotidi  li  prendano  , 
^ e leghino  de’  pezzi  d’arterie  crurali 
la  diminuzione  del  diametro  a circoftanze 
uguali,  Sembra  maggiore  ciò  ohe  è con- 
forme ai  conoSciuti  esperimenti  del  Dott. 
Wintringam  il  quale  trovò  in  generale 
più  robuile  le  piccole  arterie,  che  le  gran- 
di , ed  al  contrario  parrebbe  il  fenomeno 

oppo- 
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oppofto  alla  nuova  teoria  , nella  quale 
frapponendoli  il  vapore  efpanfile  animale 
diffipato  a poco  a poco  dal  l'angue  arte- 
riale) a dnifura  che  li  va  verfo  le  vene  , 
dovrebbero  li  rami  arteriofi  minori,  aver 
più  foftanza  crafla  crtiorofa  , e minor  co- 
pia di  fpirito  aereo  evaporabile  ; quindi 
meno  feemar  dovrebbe,  quando  fi  legano, 
la  loro  capacità. 

' *f/  i - ; 

Esperienza  &XVIII. 

MÀ  pafliamo  dalli  animali  viventi  ai 
cadaveri  l’arteriofo  fiftema  de’  quali 
molila  de’  fenomeni  più  eloquenti , e fora’ 
anche  delle  difficoltà  più  notabili  alla 
nuova  teoria  . Dopo  avere  feoperta  l’arteria 
carotide  di  un.  vitello  vivo  vi  ò introdot- 
to un  tubo  metallico  il  quale  per  mezzo 
d’un  intelaino  fleffibile  di  pollo  comuni- 
cava con  un  ùmile  cannellino  metallico; 
e quello  fecondo  s’ introduce  nell’  arteria 
afcellare  d’ un  cadavere  . Era  il  braccio 

cada- 
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cadaveri cd  flato  prima  macerato  per  mol- 
te ‘ore  nell1  acqua  calda  a gradi  circa  32. 
di  ReaUitìur , e confeguentemente  pene- 
trato nelle  piu  intime  fue  parti  da  un 
calor  limile  a quello  dell’  uomo  vivente  ; 
ed  erano  poco  piu  di  ventiquattr’  ore  che 
l’uomo  era  morto.  Aflìcurati  ambi  i can- 
nelli nei  rilpetti^i  vali  anteriofi  fi  fece 
Una  trasfufione  di  fangue  non  da  vivo  in 
vivo  animale,  come  fu  già  più  volte  fatto 
in  altri  tempi , ma  dal  vitello  vivo  in  un 
membro  cadaverico  , oflia  s’ introduce  coll’ 
arte  una  circolazione  di  fangue  caldo  flui- 
do arteriofo  vivente  in  vafi  arteriofi  che 
ventiquattr’  ore  prima  vivevano  aneli’  elfi, 
e pulfavano  ; 

Quello  che  feguifle  in  quello  euriofo 
sperimento  nelle  arterie  confidente  come 
vafi  pulfanti  farà  detto  nel  paragrafo  fe- 
guente  ; ora  ballerà  riferire  ciò  che  ri- 
guardi la  forza  contrattile  di  quello  fin- 
golarilfimo  genere  di  canali  quale  foprav- 
vive  ad  onta  del  cadaverico  iauguore  mol- 
te ore  dopo  la  morte.  Dun- 
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Dunque  lafc-iato  libero  il  corfo  al 
fangue  carotico  del  vitello  pafsò  erto  con 
impeto  nel  braccio  del  cadavere  umano -ne 
riempiè  e rigonfiò  prima  le  arterie;  quin- 
di le  vene  tutte  come  fe  fodero  viventi  ; 
finalmente  la  pelle  deporto  lo  fquallore 
cadaverico  acquiftò  un  colore  incarnatino 
fimile  a quello  che  è l’ effetto  della  vi- 
vace penetrante  irrorazione  di  vivo  fan- 
gue fatta  da  un  cuor  che  vive  . Per  arti- 
curarmi  fe  in  quefta  artificiale  circola- 
zione il  fangue  fi  forte  rapprefo  ò punta 
una  di  quelle  vene  dalle  quali  fi  fuol 
cavar  fangue  , ed  erto  ufcì  fluido  come 
nell’  animai  vivente  fe  non  che  non  fece 
fpruzzo  molto  fiaccato  dalla  vena . Allora 
legai  l’arteria  brachiale  del  braccio  cada- 
verico, ne  mifurai  efattamente  il  diame- 
tro , quindi  lafciai  il  braccio  fenza  toc- 
carlo efpofto  all’  aria  per  molte  ore  . 
Quello  che  ora  riferi feo  come  un  folo 
efperimento  fu  ripetuto  più  volte  alla 
prefenza  di  alcuni  miei  valorofi  allievi,  e 

fem- 
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Tempre  con  efito  uguale  (a)  , cioè  dopo 
molte  ore  rimifiirato  il  diametro  deir  ar- 
teria iniettata  fi  trovò  fenfibilmente  di- 
minuito, e la  cute  tutta  che  prima  era 
di  color  rofeo  incarnato  divenuta  livida  af- 
fatto e fparfa  di  grandi  macchie  come 
gangrenole.  Fattane  l’anatomica  inciderne 
non  fi  trovo  mai  il  menomo  fegno  di  pu- 
trefazione , e tutto  era  in  iftato  di  fre- 
fchezza,  e buona  confidenza  fenza  puzzo. 
Conchiufi  dunque  dalla  coitanza  del  fe- 

no- 


(a)  La  ferie  delti  efperimenti  riferiti  in  quell’ 
opera  è (lata  fatta  non  foto  alla  prefenza  , ma_. 
colla  cooperazione.de’  valorofi  miei  fcuolari  , fra  i 
quali  principalmente  meritano  d’eflere  nominati  il 
Sig.  Giufeppe  Ghiappari  , il  Sig.  Antonio  Picci- 
nelli , il  Sig.  Marco  de  Marchi,  ed  il  dotto  Chi- 
rurgo, ed  Anatomico  il  Sig.  Giambattilìa  Paletta  , 
conofciuto  per  le  fue  letterarie  produzioni , e eh’  io 
riguardo  con  compiacenza  come  uno  de’  miei  più 
rifpetiabili  amici  dopo  elTer  egli  flato  per  varj  anni 
mio  fludiofiffìmo  allievo.  E debbo  poi  il  ^omodo, 
e la  graziofa  permiflione  di  poter  fare  in  brevt^» 
tempo  una  numerofa  ferie  d’efperienze  nello  Spedai 
Maggiore  alla  gentilezza  di  S.  E.  il  Sig.  Conte 
Don  Giacomo  Durimi  Priore  Attuale  del  Nobile 
Capitolo  che  regge  quella  grandiofa  pia  fondazione  > 
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nomeno,  e dalla  diminuzione  del  diame- 
tro nella  principale  arteria  iniettata  che 
il  fangue  dopo  celiata  la  forza  impellente 
della  iniezione  folle  a poco  a poco  dalla 
contrattile  forza  delle  arterie  flato  fpinta 
ne’  minimi  vali  cutanei  , e che  quella 
forza  doveva  elfer  Hata  molta  perchè  ciò 
non  accadeva  fotto  la  vigorofa  preflione 
del  vitulino  cuore  vivente. 

Esperienza  XXIX. 

Qn  contento  d’avere  {blamente  trave-. 


ditta  coll’  efperienza  antecedente  la 
contrattilità  delle  arterie  morte,  volli  va- 
riare alquanto  il  metodo,  ritenendo  lo  ftef- 
{ò  apparato,  cioè  ò infufo  il  fangue  cal- 
do e fluido  vitulino  nell’  intero  corpo  di 
varj  bambini  , iniettandovelo  ora  per  le 
carotidi  , ora  per  le  vene  giugolari  ; ed 
erano,  al  {olito  Tempre  ridotti  prima  i pic- 
coli cadaveri  al  grado  del  calore  anima- 
le. Quello  nuovo  genere  d’iniezione  pene* 


trò 


trò  in  tutto  il  corpo  dei  bambini  come 
penetrato  era  nelle  braccia  delli  adulti  ; ri- 
gonfiò tutte  le  arterie  e vene,  mantenen- 
doti il  fangue  Tempre  fluido  ficcome  appa- 
riva ferendo  le  vene  in  varj  luoghi  : Si 
lafciavano  in  feguito  dopo  averli  ben  riem- 
piti quelli  cadaveri  all’  aria  aperta  per 
molte  ore,  quindi  fe  ne  riprendeva  la  of 
fervazione,  e l’anatomica  incifione.  Tutti 
ugualmente  apparvero  lividi  nella  cute  , 
mentre  fiibito  dopo  la  iniezione  non  lo 
erano;  e .ciò  pel  fangue  penetratovi  pro- 
fondamente . Le  inteftina  , il  ventricolo  , 
il  mefenterio , le  piccole  arterie  del  teflu- 
to  cellulare  fi  trovarono  piene , e diflefe  ; 
per  lo  contrario  i grandi  tronchi  arteriofi 
non  erano  mai  cilindrici , non  rigonfiati , 
e l’ aorta  non  fu  oflervata  generalmente 
contenere  la  metà  del  fangue  che  vi  avrebr 
be  voluto  per  difenderla  come  nel  vivo.» 
Ma  quelle  graffe  arterie  avevano  pur  do- 
vuto edere  vigorofamente  piene  avanti  che 
il  fangue  iniettato  penetrafle  nelle  arterie 
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minime  , e di  là  nelle  vene  ; dunque  o 
l’appaffimento  di  effe  è fatto  per  la  fuccefr 
fiva  loro  contrazione  , cioè  per  quella  fu- 
perftite  forza  viva  che  io  afferifco  avere 
fpinto  il  fangue  nella  cute  molte  ore  dopo 
la  fatta  iniezione,  ovvero  doveva  procede- 
re dall’  elailico  efpanfile  vapore  animale 
contenuto  nel  fangue  del  vivo  vitello,  il 
qual  vapore  fi  folle  poi  difperfo  lafciando 
così  uno  fpazio  vuoto  nell’  arterie  de*  ca- 
daveri. Molte  difficoltà  fondate  fulle  efpe- 
rienze  riferite  di  fopra  mi  fi  prefentavano 
Contro  quella  feconda  ipotefi,  cioè  contro 
la  efillenza  di  quello  vapore  animalizzato , 
ciò  non  oliarne  perchè  nemico  natural- 
mente delle  i potei! , o del  fillematizzare 
fedendo  nulla  volevo  concludere  che  detta- 
to non  foffe  dalle  fperienze  , abbandonai 
quello  metodo , e fcielli  il  feguent.e  affai 
meno  equivoco,  e più  dimoflrativo . 


Espe- 
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Esperienza  XXX'. 

...  . 

Ei  teneri  corpi  di  alcuni  bambinetti 


iniettori  dopo  averli  riscaldati  aj  te- 
pore umano  del  tiepido  latte,  munto  molte 
ore  prima  anzi  allungato  con  acqua  cosi 
che  foffe  efente  dal  fofpetto  di  contenere 
alcun  vapore  efpanfile . La  iniezione  fi  fe- 
ce fempre  fino  a riempiere  bene  tutto  il 
fiftema  de’  vali  così  arteriofi,  come  veno* 
fi  colla  fola  differenza  che  alcune  volte  fu 

t A ' A 

fatta  per  le  vene  giugolari  verlb  il  cuore  ; 
altre  volte  per  le  arterie  carotidi . Finite 
le  iniezioni,  e legati  i vafi  perchè  non  la 
difperdeffero  fi  lafciarpno  raffreddare  i ca- 
daveri ; e tennerfi  all’  aria  aperta  per  quin- 
dici , venti , ed  anche  trent’  ore , quindi  fc 
ne  faceva  l’anatomica  diflèzione'j  e fi  ofi 
fervo  ; I.  Che  in  alcuni  il  latte  era  ufcito 
per  le  nari  fenza  alcuna  rottura  di  vafi, 
cioè  per  una  fpontanea  fecrezione  fatta 
nel  cadavere  dalle  arteriofe  eflremità  della 
membrana  pituitaria  ficcome  ne’  vivi  ra- 


F 


gazzi 
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gazzi  (i  fanno  fpefio  le  nafali  emorragie 
per  fola  pletora  fenza  rottura  di  vafi.  II. 
Che  la  iniezione  età  profondamente  pene- 
trata ne’  piu  tenui  vali  fino  ad  iniettare 
la  foftanza  corticale  de’  reni  ; i tubuli 
belliniani;  le  pelvi  renali,  e le  più  minu- 
te reti  vafcolari  delle  inteftina.  III.  Che 
quando  la  iniezione  era  fiata  fatta  per  le 
vene  giugolari  fi  trovavano  iniettati  i mini- 
mi vafi  polmonali  più  che  le  altre  parti  del 
corpo;  per  lo  contrario  più  le  altre  parti 
e meno  i polmoni  quando  la  iniezione 
era  fiata  fatta  per  le  arterie  carotidi , ciò 
che  è conforme  efattamente  alle  leggi 
della  circolazione  • del  fangue , ed  alla  or- 
ganica ftruttura  del  cuore  , e de’  -' vafi  ad 
eflò  attaccati.  fVr; Che  mentre  i minimi 
vali  erano  diftefi  j,  e fingolarmente  bene 
iniettati,  le  più  grandi  arterie  crurali  bra- 
chiali , e fopra  tutto  l’ aorta  mai  fi  fo- 
no trovati  pieni  di  latte  ne’  cilindrici  ; 
anzi  nella  difendente  aorta  mai  fi  è tro- 
vata la  terza  parte  del  latte  che  poteva 
i con- 
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contenere  la  fua  capacità  . V.  Che  nel 
pericardio,  qualche  volta  nell*  addome,  e 
più  fpeffo  nel  cercbfo  fi  trovava  fparfo 
un  umore  fierofo  giallognolo  acqueo  nien- 
te ùmile  al  latte  che  fecondo  la  fiori 3 
delle  antecedenti  malattie  non  era  un  prq^ 
dotto  di  effe,  ma  bensì  del  trafudamento 
forzato  fatto  dai  vali  efalantn 

Ora  quelli  efperimenti  che  per  fola 
brevità  riferifco  come  uno  folo  ci  danno 
alcuni  lumi  importanti,  e par  che  ci  par- 
lino affai  chiaramente  . L’iniettato  latte 
non  à potuto  penetrare  nelle  menome  ar- 
terie fenza  aver  prima  ben  diftefe  , ripie- 
ne, e rigonfiate  le  arterie  maggiori  ; di 
fatti  ciò  fi  offerva  fe  fi  taglj  il  cadavere 
fubito  dopo  fatta  la  iniezione  ; ma  quelle 
grandi  arterie  trovanfi  femivuote  molte 
ore  dopo,  appunto  come  fi  trovano  fpef- 
rfilfimo  quali  vuote  di  fangue  le  arterie 
de’  cadaveri  ; ed  altronde  nell’  iniettato 
latte  non  v’è  vapore  efpanfile  che  abbia 
prodotto  quello  vuoto;  dunque  Tagomen- 
F 2 to 
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to  veemente  del  nuovo  fiflema  dedotto 
dalla  vacuità  cadaverica  delle  arterie  non 
è punto  dimollrativo  , e da  tutt’  altra  ca- 
gione può  dipendere  quello  curiofo  feno-* 
meno  che  da  un  difperfo  animale  tenuif- 
fimo  efpanfile  vapore . Io  convengo  bene 
che  fecondo  le  nozioni  che  avevamo  fin’ 
ora  l’argomento  era  feducente,  e che  non 
era  il  fenomeno  flato  fino  a5  nollri  gior- 
ni con  pervadente  chiarezza  fpiegato  ; 
Ma  egli  è polfibile  fpiegarlo , anzi  le  tropr 
po  non  mi  lufingo  forfè  dimoftrarne  la 
caufa  fenza  ricorrere  al  nuovo  vaporofo 
elemento , 

La  vacuità  delle  arterie  à fgomentati 
fin’  ora  tutti  i fifiologilli  perchè  elfi  fono 
partiti  da  un  principio  falfo , cioè  che 
qualunque  animale  muore  in  tutte  le  fue 
parti  quand’  egli  è morto  nel  fuo  infieme  ; 
cioè  quando  non  à più  polfo  ; non  refpi- 
ra;  non  fente;  non  fi  muove;  è divenuto 
freddo;  ed  è la  di  lui  vita  con  qualunque 
mezzo  irrevocabile.  Ne  fi  è ardito  penfa- 

re 
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re  che  la  comporta  macchina  per  efempid 
di  un  bue  vive,  e per  un  centro  comune 
di  vita  che  è nel  cerebro,eper  le  partico- 
lari vite  delle  rtngole  fue  parti , cioè  d’ogni 
vifcere;  dei  mufcoli  ; del  cuore;  delle  arte- 
rie , ognuna  delle  quali  à un  proprio  prin- 
cipio di  vitalità  feparato  da  quello  delle 
altre,  e capace  di  efercitarfì,  e dimoftrarrt 
da  fe  folo.  Eppure  v’erafio  molte  anato- 
miche oflervazioni  che  avrebbero  dovuto 
condurci  à.  Vedere  quella  curiófirtima  ve- 
rità . Dei  mufcoli , e del  cuore  principal- 
mente nelli  animali  a fangue  freddo  fi  fa 
che  palpitano , fi  contraggono , e fi  muo- 
vono anche  molte  ore  dopo  la  morte  ge- 
nerale dell’  animale  ; anche  dopo  avergli 
tagliato  il  capo  ; anche  dopo  avere  o il 
folo  cuore,  o i pezzi  di  mufcolo  fiaccati 
dal  corpo  (a) . Dell’  utero  femminile  fi  fa 
F 3 per 


(a)  Se  ne  veggano  molti  efempj  raccolti  pre£ 
io  l’immortale  Baron  de  Haller  nella  Tua  grande-» 
fifiologia.  Lib.  IV.  Sezione  5.  pag.  411*  — 12; 

edizione  feconda. 
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per  certe  offervaziotli  che  molte  ore , ed  an- 
che intieri  giorni  dopo  la  morte  delle 
donne  egli  confervò  la  fua  forza  contrat- 
tile vivente  affai  vigorofa , effendovi  molti 
efempj  di  parti  fenza  alcun  ajuto  d’arte 
fatti  di  figlj  vivi  dalle  morte  madri  (a). 
Delle  .inteflina  e del  ventricolo  fi  fa  che 
ferbano  la  fua  forza  contrattile:  e fegui- 
tano  il  fuo  moto  periftaltico  molto  dopo 
Ja  morte  generale  (b)  , e finalmente  in 
quelli  ultimi  tempi  fi  è offervato  un  piu 
Angolare , e forprendente  fenomeno  , cioè 

che 


(a)  Molte  oiTervazioni  di  figlj  nati  molte  ore 
dopo  la  morte  delle  loro  madri , e trovati  anzi  fra 
le  cofcie  materne  nati  nei  fepolcri  poflbno  leggeri! 
raccolte  in  poche  pagirie  preflo  Garmann  de  mira - 
(Hitis  mortuorum  Tom.  i.  L.  i.  tit.  9.  de  parti * ca~ 
davertint , nella  quale  opera  cotnunque  non  fia  Tem- 
pre dettata  da  lin  felice  criterio  vi  fono  molte  cofe 
che  poflono  condurre  ad  afTerire  con  fondamento  la 
temporarià  fopravivenza  d’ alcune  parti  alla  morte 
del  comune  centro  delle  fenfazioni  . 

(b)  Haller  memoire  fur  là  nature  des'parties 
irritables  8cc.  SS  Felix  de  motu  perifìaltico  inteftino- 
rum  nel  fettimo  tomo  delle  deputazioni  anatomi- 
che dell.’  Haller  oltre  molti  altri  recenti,  e rifpee* 
tabili  fcrittori. 
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che  il,  ventricolo  feguita  a fare  le  proprie 
funzioni  , e digerire  anche  dopo,  effere 
flato  recifo , e flaccato  dall’  animale  al 
quale  apparteneva,  (a)  . Ora  dopo  tutte 
quelle  certe  oflervazioni  parrà  egli  punto 
Arano  l’aflerire  che  anche  il  Alterna  delle 
arterie  l'erba  la  luà  forza  contrattile  , e 
vive  per  così  dire  molte  ore  dopo  la  mor- 
te generale?  Abbiamo  veduto  nelli  efperi- 
menti  fopra  riferiti  che  le  arterie  piene  e 
molto  diftefe  nell’  atto  delle  iniezioni  di 
materie  permanentemente  fluide  fi  trova- 
no femi vuote  molte  ore  dopo  ; che  fi  fa 
alcune  volte  a poco  a poco  nel  cadavere 
iniettato  qualche  fecrezione  analoga  a 
quella  del  vivo,  e die  fpingono  ne’  mini- 
mi vali  cutanei  il  fangue  iniettato  molte 
ore  dopo  la  iniezione;  dunque  quelle  ar- 
terie fi  fono  vuotate  dell1  iniettato  liquore 
per  una  forza  contrattile  propria  fuperfti- 
F 4 , te 

^ (a)  Quefta  Angolare , ed  importante  ofleryazio- 
ne  è del  celebre  Inglefe  Giovanni  Hunther. 


o<  88  )o 

te  la  quale  eccitata  dàlia  violenta  diften-* 
fione  del  liquore  iniettato  a poco  a poco 
Io  à fpi  nto  ne’  va  fi  meno-  robufti  cd  à 
lafciari  vuotare  i più  forti . ' 

Polli  ora  quelli  antecedenti  ecco  co- 
me fi  fpiega  il  fenomeno  comune  delle 
arterie  quafi  vuòte  de’  cadaveri  ; anzi  ciò 
che  parrà  ancora  più  forte  come  fi  fpie- 
ga anche  la  diminuzione  reale  del  fangue 
dopo  morte , della  quale  a dir  vero  mai 
s’ era  fin’  ora  potuta  rendere  ragione  - 
Ceffata  la  forza  pulfifica  nel  cuore  , c 
nelle  arterie  colla  morte  generale  foprav- 
vive  in  èffe  una  lenta  ma  permanente 
forza  Contrattile  per  la  quale  effe  tendo- 
no a diminuirli  nel  loro  diametro , ed  a 
liberarli  delli  umori  che  le  difendono  ^ 
Qlieftà  forza  provata  dalli  efperimenti 
fuddetti  è maggiore  e più  permanente 
nelle  arterie  più  grandi,  ed  in  quelle  che 
fono  più  efpofte  al  contatto  dell’  aria  at- 
mosferica , e del  freddo  ; quindi  il  fangue 
nel  recente  cadavere  farà  lentamente  fpin- 
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to  dai  vali  grandi  nei  piccoli  , e dalle 
efterne  parti  del  corpo  verfo  le  interne 
più.  calde  e meno  refillenti . Ma  perchè 
quello  moto  è lehtiflimo  , non  vifibile 
con  occhj , ne  microfcopj  ; nòrt  conoscibile 
fé  non  per  li  effetti  di  molte  ore  il  fan* 
gue  anche  entro  ai  Vali  à poco  a poco  fi 
condenferà , é divideralfi  in  fiero  e cruo- 
re 1 Quello  fiero  rimanendo  perpetuamen* 
te  anche  nel  freddo  cadavere  fluido  farà 
dalla  fuperllite  azione  de’  vali  arteriofi 
fpinto  prima  dai  vafi  maggiori  ai  minimi* 
poi  da  quelli  al  telfuto  cellulare  dei  vi* 
fceri  ; per  ultimo  nelle  calde  interne  cavi- 
tà del  corpo  ; e rimarrà  dentro  alle  arte- 
rie la  fola  parte  condertfata  cruofofa  rolfa 
la  quale  fecondo  le  cdnofciutiflìme  olfer- 
vazioni  anche  del  popolo  forma  al  più 
due  foli  terzi  della  malfa  totale  del  fan* 
gue  fluido  e recente  (a).  A quella  dimi* 

nu- 

Ca)  Con  quelli  principi  fi  rende  anche  ragione 
di  alcuni  conofciutilumi  fenomeni  ne’  cadaveri . Per 

e lem- 
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nuzione  di  materia  fe  fi  aggiunga  la  di- 
minuzione del  volume  prodotta  dal  raf- 
freddamento , e dalla  condenfata  aria  fida 
lì  avrà  anche  più  che  non  bifogna  per 
intendere  come  poco  fangue  e rapprefo 
trovi  fi  nel  fiftema  arteriofo  della  maggior 
parte  de’  cadaveri. 

Frattanto  che  quella  fuppofizione  del 
fiero  feparato  dopo  morte  dal  cruore  e.  cac- 
ciato fuori  dalla  permanente  forza  de’  gran- 
di vafi  lìa  vera  Jo  dimoftrano:  I.  Le  fe- 
zioni anatomiche,  nelle  quali  fi  vede  quali 
Tempre  llravafato  del  fiero  nel  pericordio , 
nell’  addome , nel  petto , nel  cerebro , e fem- 
pre  intorno  allo  fpinal  midollo  nel  cavo 
vertebrale  , fenza  che  la  malattia  antece- 
dente vi  abbia  avuta  parte;  giacché  ciò  lì 

offer-, 

efempio  fi  trovano  fpeflilTimo  i vafi  del  cerebro  pie- 
ni zeppi  di  fangue  morbo famente  raccoltovi  lenza 
che  prima  vi  fofle  fiata  alcuna  malattia  di  capo  = 
in  tutti  i cadaveri  fi  trovano  li  polmoni  ora  più, 
ora  meno  , ma  Tempre  molto  più  che  nel  vi- 
vo animale  zeppi  di  fangue  fenza  alcuna  preefi- 
fienza  di  malattia  di  petto  . Quefto  fangue  vi  b 
fpinro  dalla  fuperftite  forza  contrattile  delle  arterie . 


/ 
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ofTerva  in  malattie  d’ indole  fra  di  loro 
diverflflima , ed  anche  nelle  morti  repen- 
tine di  gente  altronde  prima  fana . II.  H 
non  trovarfi  tìe’  grandi  vali  arterioli,  e 
nella  cavità  de’ ventricoli  dd  cuore  de’ ca- 
daveri del  fiero  mifto  al  fangue  aggruma- 
to come  dovrebbe  pur  trovarfi  fe  non  foA 
fe  flato  fpinto  altrove,  e come  trovali  efte- 
riormente  al  cuore,  nel  pericardio  . IIL 
L’ eflèrfl  ofTerva  to  in  var j efperimenti , che 
il  fiero  frattanto  che  fi  rapprende  il  cruore 
trafuda  in  copia  notabile  dalle  veliche, nel- 
le quali  il  fluido  e caldo  fangue  è flato  pri- 
ma ben  chiufo,  quantunque  quelle  veliche 
medefime  ripiene  di  fredda  acqua  te  con* 
tengano  bene . Ora  fe  di  quefto  liero  che 
certo  forma  Un  terzo  dejla  malfa  del  fan- 
gue fluido  recente  punto  non  fe  ne  trova 
ne’  vali  grandi , e nel  cuore  : fe  in  vece  fe 
ne  trova  fempre  nelle  cavità  varie  dei  ca- 
daveri : le  nelle  arterie  de’  cadaveri  anche 
' 1 - - . - ' • 

molte  ore  dopo  la  morte  rimane  per  to  più 
una  fuperftite  forza  contrattile  capace  di 

fpi- 
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fpignere  per  fé  fola  li  iniettati  liquori  ; fe 
vero  è come  lo  dimoftrano  le  anatomiche 
fezioni  che  quando  le  arterie  trovanfi  femi- 
vuote,  vi  è anche  fempre  dentro  la  fola 
parte  rapprefa  del  fangue , egli  par  chiaro 
non  elfere  la  vacuità  delle  arterie  argomen- 
to per  fe  folò  nemmen  probabile  della  elì- 
flenza  in  effe  d5  un  tenue  vapore  che  dopo 
la  morte  fi  fia  difperfo  : ma  bensì  dipendere 
quella  vacuità  piuttollo  dalla  fopra  vivente 
azione  delle  arterie, e dalla  fpontanea  fepa- 
razione  del  fangue  in  fiero  e cruore. 

Io  veggo  bene  che  la  novità  dell’  ar- 
dita proporzione  turberà  forfè  li  animi 
delicati  d’alcuni  tenaci  amatori  della  vita, 
i quali  più  oltre  penetrando  col  metafifico 
ragionare  di  ciò  che  infegnano  le  fperien- 
ze,  fabbricheranno  de’  fofici  Memi  fulle 
difuguali  vitalità  delle  varie  parti , cd  in- 
colperanno le  favie  leggi  mortuarie,  e te- 
meranno in  eterno  d’elfer  fepolti  'prima 
che  morti  : Ma  oltre  a che  quella  propo- 
rzione medefima  in  medicina  non  è nuo- 
va; 
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va  ; egli  è certo  che  quelle  fuperrtiti  forze 
particolari  de’  varj  organi  cofpiranti  alla 
vita  comune  del.  comporto  animale  fono 
diverfilfime  dalla  vita  generale  : e fono  ad 
erta  come  li  fconnertì  caratteri  che  fono 
bensì  atti  a comporre  un  ragionato  libro; 
ma  non  lo  faranno  mai  finché  la  mente 
del  compofitoré  non  li  ordini , e connetta 
in  una  ragionata  ferie  di  parole.  Quando 
è tolto  il  centro  comune  delle  fenfazioni, 
e con  elfo  il  rapporto  generale  delle  fen- 
fazioni medefime  ad  un  io  3 nulla  più  figni- 
fica  qualunque  o moto , o forza  anche  attiva 
rimanga  nelle  varie  parti:  Così  febbene  i 
mufcoli  d’una  gamba  recifa  feguitino  a pal- 
pitare per  qualche  tempo  ; febbene  fi  con- 
traggano punti  come  lo  farebbero  nell’ uo- 
mo vivo;  ciò  non  citante  non  à quella 
fuperftite  vitalità  parziale  alcuna  influenza 
o relazione  col  corpo  dal  quale  la  gamba 

fu  dillaccata  (a) . O’  detto  che  quella  teo- 
ria 

(a)  Lf  ingegnofiflìmo  Van  Helmont  aveva  già 
forfè  preveduta  e fciolta  fin  da  fuoi  tempi  quella 

obbie- 
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rfa  delle  parziali  difngualmente  derivevoif 
vitalità  delle  varie  parti  nòn  è nuova  per- 
chè nel  principio  del  fecolo  pattato  il  pe- 
netrante, e fervido  febbene  alcune  volte 
Arano  ingegno  di  Van  Helmont  yidde  que- 
Aa  medefima  verità,  ed  usò  di  etta  per 
ifpiegare  i parti  fopra  riferiti  dei  cadave- 
ri, e ditte  procedere  efli  da  una  vitalità 

fuperAite  nell’  utero  materno  (a).  Ne  ad 

altra 


Obbiezione  figlia  più  dell’  umano  amor  proprio , che 
d’un  logico  raziocinio,  poiché  parlando  delle  varie 
forze  vive  componenti  la  vita  comune  de’  com- 
porti animali  dicefi  ; Et  quamquam  he  vite  variis 
fubjeSìis  difìinguantur  y & munium  diverfitate  mani * 
fejìentur , omnes  tamen  originali  ter  a [emine  oriuntur ; 
ve  fatte  funt  ^fubjeSis  fui s impiantante  i Ó*  vite  in- 
tegrali ut  parti um  forme  infunt  totali  ; quare  nei 
confiderande  funt  in  traftatu  de  vita  lunga:  Utpote 

Jue  fitte  fpe  fomitis  pereunt  ; faltem  mox  a morte 
ominis  tz  vidi  Van  Helmont  oper.  omn.  pag. 
144. 

(a)  Ved.  Van  Helmont  oper.  omn.  cap.  Vita 
rìftultiplex  in  hemine  pag.  144.  fol.  Lugdun.  1667. 
dove  fra  le  altre  cofe  fi  legge  : Tandem  quoque  ve- 
nti fuam  a morte  hominis  adhuc  permanere  vitam 
qua  multo s dies  ab  obitu  perfone  cruorem  in  f*  de- 
ìentum  a coagulatane  prefervat , & battenti  vita 
quadam  illujirat . 
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altra  ragione  forfè  debbe  riferirfi  quella 
erezione  del  pene  ; anzi  la  fecrezione  alcu- 
ne volte  ancora  dell’  umor  feminale  che 
trova  fi  ne’  cadaveri  delle  perfone  tolte  di 

t'  * , 

vita  con  mezzi  violenti  ; fìccome  fono  li 
appiccati,  i morti  in  guerra  ec.  (a):  i fe- 
nomeni dei  quali  furono  per  mera  ipotefi 
attribuiti  o allo  Spavento,  o a concitazio- 
ne dell’  animo  nell’  atto  di  morire  agita- 
to. L’efiftenza  di  quella  permanente  forza 
nelle  arterie  anche  feparate  dal  cuore  è 
Hata  olTervata  dal  diligentilfimo  ed  inge- 
nuo offervatore  il  Baron  de  Haller , il  qua- 
le non  vedendola  conforme  ai  principi  co- 
munemente ammetti  dai  fifiologifti,  e non 
potendone  dittìmulare  i vifibili  effetti  la 
chiamò  forza  contrattile  occulta  (b). 

Ed 


(a)  Veggafi  efempj  di  quello  fenomeno  raccol- 
ti nella  fopra  citata  opera  di  Garmann  T.  i.  L. 
i.  tit.  n.  de  poenis  in  cadavcribus  erettone , pag. 
287.  e fegg. 

(b)  Haller.  loc.  citat.  L.  VI.  fe&.  I.  §•  4°* 
pag.  9?.  edam  in  {lagnante  fangutne  nova  na- 
fcitur  velocita s , €>  evulfo  demum  cordi , aut  revin -• 

Bit 
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Ed  in  propofìto  dell’  immortale  Hai* 
Jer  egli  è neceflario  parlar  qui  d’una  obie- 
zione ricavata  dal  chiaro  noltro  Profefiore 
contro  la  pienezza  nel  vivo  animale  de* 
vali  arteriofi  dalli  fcritti  di  quello  rjfpetr 
tabile  Filìologo , colle  oflèrvazioni  del  qua- 
le convengono  anche  quelle  deir  efattifli- 
rao  efperimentatore  e mio  illuftre  collega 
l’Abate  Spallanzani  = Supere/l  ( dice  il 
dottiflìmo  Hallep)  ut  id  omnt  quod  in  ar - 
ferii s inane  videbatuy  pellucido  & incofpicuo 
liquore  plenum  Jit  qu <*  etiam  Lazzari  Spai - 
lanzani  ejl  fententia  = d’  onde  par  che  lì 

vo- 
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ilis  magni*  aorta  rami* , atque  reci/a  adeo  ab  arteriis 
cordi*  potentia  tamen  /angui*  novam  velocitatem  ad? 
quirite  qua  ncque  a corde  eft , ncque  a pondere , nc- 
que ab  ulta  potentia  nobis  cognita , nifi  occultarti  at- 
que fubtili/fimam  •va/orum  minimorum  contraéìionem 
admitfas , qu<e  fanguinem  contentum  undique  urgeat . 
Ed  t:  quella  fuperflite  forza  viva  dopo  morto  1’  aniT 
male  confermata  anche  dalla  oflervazione  del  va- 
lente anatomico  Drelincourt,  il  quale  tagliata  aven- 
do ad  un  cane  già  morto  un’  arteria , vidde  ufcir 
da  ella  un  getto  di  f^ngue  alto  due  piedi  s Dra e 
lìncourt.  canicid,  III, 
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voglia  dedurre  che  per  mera  ipotelì  contra- 
ria alle  fperienze  abbiano  quelli  grandi  uomi- 
ni foftenuta  la  pienezza  di  fangue  delle  arte- 
rie . Io  convengo  bene  che  fe  le  oflervazioni 
microfcopiche  moflraflero  o Tempre,  o nel 
maggior  numero  de’  cali  la  qui  enunciata 
vacuità  delle  arterie  nelle  rane,  elle  fareb- 
bero d’un  pefo  tanto  maggiore  quanto  che 
fopra  modo  rifpettabile  è l’autorità  dell! 
offervatori  che  lo  aflerifcono . Ma  in  pri- 
mo luogo  convien  riflettere  a ciò  che  po- 
fitivamente  leggefi  prefiò  l’Haller  medelì- 
mo  poche  righe  addietro , cioè  che  egli  ri- 
ferifce  la  circoftanza  = in  ranis  aliqnot 
diebus  malignius  pafiis  nella  qnale  fola 
trovanfi  le  arterie  femivuote  ; quindi  che 
palla  a dire  = Ncque  tamen  vellem  qtiem - 
quam  bis  meis  abati  experimentis  ^ . In 
fecondo  luogo,  che  dove  l’autore  parla  di 
ciò  che  olfervali  nel  maggior  numero  de* 
pah  dice  fcepijjìme  vidi  arterias  animalis 
vegeti  [augnine  <dnm  is  qnidem  movebatm 

G per - 


perpetim  plenas  effe  &c.  zzz  (a).  In  terzo 
luogo  io  poffo  aflerire  dopo  avere  molti  S- 
fime  volte  offervata  con  ottimi  microfcop; 
la  circolazione  del  Sangue  nelle  rane,  e 
nelle  Salamandre  d’avervi  Sempre  trovate, 
quand’  effe  Sono  meffe  di  frefeo  in  espe- 
rimento, e ben  nutrite  , le  arterie  piene 
zeppe  di  Sangue  affatto  come  le  vene , 
dalle  quali  Spellò  non  Si  diftinguono  che 
per  la  meno  intenSa  roffezza  del  contenu- 
to Sangue  prodotta  dalla  maggior  denfità 
delle  tonache  arterioSe:  Egli  è ben  vero 
che  nelle  conSumate  da  lunga  inedia  ò 
aneli’  io  offervato  nell’  affé  arterioSo  una 
colonna  di  globoli  rolli  , ed  uno  Spazio 
diafano  fra  quella  colonna  , e le  pareti 
arterioSe;  ma  la  regolare  figura  cilindrica 
appunto  di  quella  colonna  dimollra  che  vi 

è un 
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(a)  Veggalì  la  citazione  del  palio  d’Haller  nella 
lettera  feconda  fopra  alcune  curiofità  fifiologiche  pag. 
ii.=s  ed  inoltre  ciò  che  Haller  fcrive  in  quello  pro- 
posto e prima  , e dopo  il  teflo  fuddetto  nell’  opera 
più  volte  citata  L.  VI.  feft.  z.  §.  z. 
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è uii  fluido  acqueo  refiftente  il  quale  im- 
pedilce  quella  difperfione  de’  globoli  me- 
defimi,  i quali  fpinti  con  moto  progfeffi- 
vo  dal  cuore  fi  difperderebbero  nello  fpa- 
zio  diafano  fe  ivi  altro  non  efiftefie  ch$ 
un  aereo  tenue  poco  coerente  vapore.  In 
oltre  nelle  moltiplicate  oflèrvazioni  egli  ac- 
cade vedere  una  circoftanza  decifiva  affo* 
Imamente  a favore  d’un  umor  acqueo  dia- 
fano che  riempie  il  vuoto  apparente  : Cioè 
che  alcune  volte  il  cuore  in  tali . anima- 
letti languido  fi  ripofa  per  qualche  tempo, 
ed  il  fangue  s’ arreda  y e ciò  non  oftanta 
la  colonna  de’  globoli  rodi  ferba  la  me- 
defima  regolarità  di  figura  e pofizione  nell* 
affé  dell’  arteria  , ne  fi  disperde  o cade 
fopra  la  parete  inferiore  come  lo  dovreb- 
be per  legge  di  gravità  fe  fotto  ad  effa  y i 
foffe  nuli’  altro  che  un  aereo  vapore  (a). 

G 2 Que- 

(a)  Quelli  diHcati  e laboriofi  efperimenti  fe 
vorrà  darfi  la  pena  di  rifare,  com’  io  defidero,  il 
ehiaro  Profefibre , forfè  convinto  della  verità  di 
eflx  renderà  poi  al  veraciflìmo  e grande  Haller  la 

do- 
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Quella  offervazione  non  è difficile  a 
farli , e non  richiede  che  pazienza  e mol- 
tiplicità  deperimenti , ne  io  dubito  punto 
eh’  ella  riefeirà  ugualmente  a qualunque 
vorrà  prenderli  la  pena  di  confermarla . 
Dall’  altra  parte  mi  fembra  eh’  ella  deci- 
da fenza  equivoco  per  la  pienezza  delle 
arterie,  perchè  i globoli  fanguigni  più  pe- 
fanti  come  tutti  i medici  fanno  dell’  acqua 
e del- fiero,  febben  di  poco,  poflono  ben- 
sì per  qualche  tempufcolo  fofienerfi  quieti 

fopra 

dovuta  giuftizia,  e gli  toglierà  la  taccia  non  meritata 
cioè  che  imaginò  quel  fuo  liquor  trafparente  non  no- 
to innanzi  in  tutta  la  economia  animale  ne  piu  ve- 
duto da  poi  =3  E'  ciò  tanto  più  fperabile  dalla  di 
lui  equità , quanto  eh’  egli  affai  oneftamente  à già 
confeffato  in  una  nota  pofteriore  , che  1’  illuftre 
mio  Collega  ed  efattiffìmo  offervatore  1’  Abate  Spal- 
lanzani à veduto  veramente  da  poi  il  medefimo  li- 
quor pellucido  dell’  Haller . 

Quando  li  fcrittori  veridici  e grandi  padano 
tutta  la  loro  vita  nell’  arte  laboriofa  d’ offervare , 
meritano  tutta  la  gratitudine  degli  uomini  di  let- 
tere, e fembra  che  vi  vogliano  fatti  contrari  ripe- 
tuti e fjcuri  ; non  il  rifui  rato  d’ un  facile  meditar 
fedentario  per  toglier  loro  la  fama  con  tanta  pena 
e tanto  lavoro  giuftamente  acquietata. 
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fopra  una  colonna  di  fiero  fenza  affon- 
darvi fi  ; ma  non  lo  potrebbero  fopra  un 
leggierifiìmo  e facilifiimamente  divifibile 
vapore  aereo  : In  oltre  fe  quello,  vapore 
efpanfile  animale  è un  elemento  neceffa- 
rio  della  animale  fana  economia  egli  do- 
vrebbe effere  in  maggior  copia  offervabi- 
le  nelli  animali  vegeti  e ben  nutriti  ; ciò 
che  è contrario  al  malfimo  numero  delle 
microfcopiche  offervazioni . 

' & » 

Esperienza  XXXI. 


DOpo  aver  veduti  i certi  indizj  della 
forza  fuperflite  contrattile  nelle  arte- 
rie de5  cadaveri  (a)  lungo  tempo  dopo  la 
G 3 mor- 

(a)  Quefta  forza  fi  può  moftrare  anche  con  un 
altro  faciliffimo  efperimento  : ad  un  cadavere  mor- 
to di  frefco,  cioè  di  ventiquattr5  ore  fi  apra  l’addo- 
me  ed  il  petto  ; fi  afciughino  bene  la  pleura  , il 
mefenterio , il  peritoneo  che  fono  fempre  umidì 
molto  ; fi  lafcino  quindi  le  cofe  in  quiete  ; fi  tro- 
veranno ancora  umide  le  parti  afciugate  , anzi  guar- 
dando con  una  lente  fi  vedranno  le  nuove  minute 

goc- 
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morte  ò voluto  efperimentare  fé  effa  ve- 
nifle  a toglier  fi  con  que’  mezzi  co'  quali 
ù diftrugge  ad  un  tratto  la  irritabilità  mu- 
icolare.  E memore  d’aver  offervato  fino 
dall’  anno  17 60.  che  le  rane  racchiufe 
nella  mofetica  aria  prodotta  dalla  fermen- 
tazione  del  loglio  morivano  preftiflimo , 
e cosi  perfettamente  j che  nel  loro  cuore 
non  trova  vali  più  alcun  fegno  di  fuper- 
ftite  irritabilità  (a)  ; ò fatti  ora  morire 
diverfì  uccelli  nell'  aria  infiammabile  * 
Appena  eflfi  vi  fono  imitierfi  cominciano 
a boccheggiare  ; perdono  la  forza  di  reg- 
gere il  loro  corpo  ; chinano  il  capo , e 

dopo 


goccioline  acquee  prodotte  dalla  fuperflite  forza_. 
arreriola  che  continova  a fare  una  fecrezione  anche 
ìlei  cadavere.  Il  fatto  fommamente  femplice  ed 
ovvio  ; ma  i piu  fodi  fondamenti  ddle  grandi  teo- 
rie non  fono  tempre  i fatti  ricercati  , e nulla  v’è 
di  più  femplice  che  le  prime  otfervazioni  falle  quali 
i?  immortale  Franklin  ì rtabilito  il  fiftema  luminofo 
della  atmosferica  elettricità . 

(a)  Vedi  nella  raccolta  di  diflertazioni  fopre 
una  gramigna  che  nella  Lombardia  infetta  la  fegale 
Una  mia  dilatazione  intitolata  Saggio  di  floria  >/*• 
furale  de  IP  a Ioduro.  Milano  1774.  4°  P32«  2l* 

/ 
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dopo  poche  affannofe  refpirazioni  rtuo/o 
no  piu  pretto  e ficuramente  che  nell’  aria 
fìtta . Dopo  averli  lafciati  alcune  ore  nella 
medettma  venefica  atmosfera  fe  ne  fece 
ia  fezione  anatomica , e fi  trovarono  Tem- 
pre i va  fi  grandi  vicini  al  cuore  ripieni 
di  fangue  fluido  ; i ventricoli  di  quello 
mufcolo  anch’  etti  pieni  dello  fletto  liquo- 
re virale  ; la  carne  mufcolare  d'un  colore 
fortemente  rotto , e di  una  molto  flacida 
confidenza « Coll’  efito  di  quelli  miei  efpe- 
rimenti  combina  la  offervazione  comuni- 
catami dal  chiariflimo  Fifico  , ed  illuftre 
collega  il  Sig.  Cavaliere  Landriani , cioè 
che  quando  fi  fanno  perfettamente , ed  in 
un  folo  forte  colpo  morire  li  uccelli  colla 
elettrica  batteria  fi  trovano  i loro  grandi 
vafi  notabilmente  pieni  di  fangue  . Dun- 
que la  forza  contrattile  delle  arterie  vi- 
venti, e la  fuperflite  in  ette  dopo  la  mor- 
te dell’  animale  fe  non  fono  una  vera  ir- 
ritabilità, ette  fono  almeno  molto  analoghe 
ad  etta  e capaci  d’ettere  diflrutte  dalle 
G 4 caufe 
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caufe  medelìme,  che  tolgono  là  forza  ir- 
ritabile ai  mufcoli,  ed  al  cuore.  Ne  fo- 
lamente  il  fuoco  elettrico  troppo  conden- 
sato e le  arie  mofetiche  , ma  la  putredi- 
ne ancora,  ed  i morbi  che  tendono  ad 
ella  diftruggono  ugualmente  e la  forza 
contrattile  arteriofa  , e la  mufcolare  irri- 
tabilità . Delle  febbri  putride  ; del  vajolo 
maligno;  della  pelle;  e dello  fcorbuto  li 
sà  che  diftruggono  la  forza  irritabile  de’ 
mufcoli  i Siccome  appare  dalla  collante 
proftrazione  di  forze  che  producono  ; e 
ne’  cadaveri  appunto  delle  perfone  morte 
di  quelle  malattie  trovanfi  d’ordinario 
l’arterie  più  piene  di  Sangue  ; il  Sangue 
in  effe  contenuto  più  durevolmente  flui- 
do, ciò  che  lì  oflerva  ancora  ne’  cafi  di 
morti  repentine  procedenti  da  vizj  di  cuo- 
re, o anche  da  apoplesla  Senza  che  Siavi 
qui  bifogno  di  raccogliere  a quello  pro- 
pofito  le  numerofe  anatomiche  teftimo- 
nianze  . Quindi  Se  una  forza  contrattile 
provata  dalle  fperienze  efifte  nelle  arterie 

vi- 
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viventi  Tempre , e nella  morte  affai  fpeffo  ; 
fe  quella  può  effere  da  alcune  morbofe 
cagioni  in  alcuni  cali  anche  quali  mo- 
mentaneamente dillrutta  , egli  parrà  forfè 
a molti  più  ragionevole  di  attribuire  alla 
prefenza  di  effa  il  diminuito  diametro 
nelle  arterie  de’  vivi  animali  legate,  e lo 
fvuotamento  ne’  morti  , piuttollo  che  ad 
un  vapore  aereo  che  ora  le  riempia  per 
la  maggior  parte , ora  ne  fvapori  ; ficco- 
me  ugualmente  veri  limile  egli  è l’attribui- 
re alla  elìinzione  di  quella  forza  in  alcu- 
ni cafi  la  pienezza  de’  vari  fuperllite  ne’ 
cadaveri  la  quale  altronde  nel  rillema 
pneumatico  fi  ipiegherebbe  men  bene  (a). 

$.  IV. 


(a)  La  difficoltà  della  fpiegazione  in  quelli  ca- 
fi è flat  i veduta  dal  noftro  dotto  autore  il  quale 
dice  a quello  propofito  = Lett.  2.  pag.  8.  in  no- 
ta =-  Nell’  aorta  vicina  al  cuore  mi  par  difficile, 
„ e non  trovo  chi  dLa  che  vi  fi  foglia  trovar  fan- 
,,  gite . Il  fatto  guaflerebbe  le  teorie  — . Ma  iit 
primo  luogo  quello  fatto  non  guafterebbe  punto  la 
mia  teoria,-  in  fecondo  luogo  per  convincerfi  che 
fangue  nell’  aorta,  c ne’  vafi  vicini  al  cuore  fi  £ 

pi* 
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§.  IV. 

Della  influenza  del  /angue  art  erto/o 
falla  pulfazione  delle  arterie  . 

T A teoria  della  pulfazione  delle  arterie 
■*— * è fiata  in  varj  tempi  argomento  di 
controverfìa  d’arte  fra  i Medici,  de’  quali 
alcuni  anno  la  facoltà  pulfifica  attribuita 
al  cuore  ; altri  alle  arterie } ed  altri  fola- 
mente  al  fangue  nelle  arterie  contenuto. 
Quell’  ultima  opinione  che  era  quella  dell! 
pneumatici  fu  (labilità  fiflematicamente 
da  Ateneo  d’Attalia  contemporaneo  di  Pli- 
nio, il  quale  opinava  il  pollò  nuli’  altro 
elfere  fuori  che  «=  un  movimento  prodotto 

„ dalla 


più  volte  trovato,  ed  appunto  in  morti  repentine 
e violente,  batta  leggere  principalmente  T inimita- 
bile opera  del  Morgagni  de  fedi  bus  <&  caufis  mor- 
borum  per  anatomen  indagati s , dove  varie  otìerva- 
zioni  fi  leggono  di  fangue  trovato  ne’  grandi  vati 
vicini  al  cuore  , ed  in  alcune  ù nominata  fegnata- 
mente  l’arteria  aorta. 
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5,  dalla  naturale  ed  involontaria  dilatazio- 
ne  dello  fpirito  contenuto  per  entro  alle 
5)  arterie  ed  al  cuore  > il  quale  fpirito 
à,  avendo  la  facoltà  di  muoverli  in  fe 
„ fteflo  muoveva  nello  flelfo  tempo  ed  il 
9,  cuore  f e le  arterie  (a)  Noi  ignoria- 
mo le  ragioni  e li  efperimenti,  fopra  i 
quali  quello  fingolare  e feducente  filtema 
era  fondato,  perchè  le  opere  delli  fcritto- 
ri  che  Io  llabilirono  o addottarono  fono 
perite;  ed  egli  è vero  che  fareflfuno  ingia- 
lli fe  volelfimo  giudicare  del  valore  di  ef- 
fo  folamente  fopra  i frammenti  fparli  che 
ce  ne  rimangono,  poiché  elfi  ci  fono  fla- 
ti ferbati  da  chi  li  riferì  pel  folo  oggetto 
di  confutarli  . Egli  è dunque  alla  fola 
cfperienza  che  convien  ricorrere  per  accer- 
tarfi  fe  nel  contenuto  fangue,  o nel  vafo 
che  lo  contiene  rilìeda  la  facoltà  di  pro- 
durre e ’confervare  la  pulfazione:  ed  un 

otti- 


ca) SI  vegga  Le  Clerc  Hiftoire  de  la  medeci- 
ne  L.  IV.  feft.  u.  cap.  2.  pag.  J05. 
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ottimo  metodo  ci  viene  a quello  fine  in- 
dicato dal  chiarilfimo  Cavaliere  Rofa  , 
cioè  * =1  Per  vedere  fé  è il  fangue  o il 
,r  Vafo  quello  che  agifce,  e che  batte  ba- 
3,  Ila  mutare  un  poco  le  cofe . Fatte  che 
„ nelle  vene  il  fangue  diventi  arteriofo, 
„ e ne  vedrete  gli  effetti  corri fponde nti . = 
Io  veramente  ignoro  il  modo  col  quale 
egli  abbia  intefo  doverli  fare  quella  tra- 
fmutazione  e s' egli  infatti  l’abbia  ottenuta 
direttamente  operando  con  elito  felice  ; 
•nel  qual  cafo  vi  farebbe  una  forte  prefun- 
zione a favore  del  fangue  arteriofo  per 
rapporto  alla  fua  pulfifica  facoltà . Ma  ri- 
flettendo meco  medefimo  al  più  femplice 
e meno  equivoco  meccanifmo  per  fare  un 
tale  lignificante  efperimento  ò preferito  il 
metodo  d’introdurre  direttamente  il  fangue 
di  una  qualche  grande  arteria  d’ un  vivo 
c vegeto  animale  in  una  grande  ' vena  di 
un  altro  della  medefima  fpecie  ugualmen- 
te vivace  e robullo  : ed  ò tanto  più  con- 
fidato in  quella  Ipecie  di  esperimento  quan- 
to 
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to  che  poco  dopo  il  palio  fopracitato  ledi 
le  feguenti  efpreffioni . = E non  è dub- 
„ bio  che  fé  l’efperimento  fi  potette  fpi- 
„ gnere  molto  oltre  il  fangue  nelle  vene 
„ molto  fcaldate  diventerebbe  quafimentè 
arteriofo,  e le  vene  quando  follerò  ben 
„ tefe  giungerebbero  a battere  , cioè  il 
„ fangue  vi  batterebbe  talvolta  come  fa 
„ nelle  arterie  ....  Quindi  poco  più  fot- 
33  to ....  In  fine  bifogna  dilìngannailì  egli 
è la  differenza  del  fangue  più  che  quel- 
33  la  dei  va  fi  che  fa  che  le  vene  non  bat- 
3,  tono  = (a)  Ecco  dunque  come  ò prò- 
ceduto  nel  fare  quella  decifiva  efperienza. 

Esperienza  XXXII. 

NElIa  carotide  d’un  vivo  vitello  ò in- 
trodotto un  calamo  con  annelfovi  un 
pezzetto  d’ intellino  di  pollo  per  poterlo 
volgere  comodamente  in  qualunque  dire- 

zio- 


(a)  Ved.  Lettera  feconda  pag.  31.  32.  33. 
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itone:  ài r àltra  ettrpmità  di  Quello  infe- 
ttino era  attaccato  un  altro  tubetto  che 
feci  entrare  nella  vena  crurale  di  un  altro 
vitello  ugualmente  vivo  colla  direzione  che 
fecondane  le  leggi  della  circolazióne  in 
ambi  i fittemi  de1  vafii  quindi  lafciato  li- 
bero il  corfo  al  fangue  arteriofo  fcorfe  ef- 
fo  con  impeto  nella  vena  comunicante,  $ 
la  diftefe  fino  al  pericolo  di  farla  dop- 
piare ; fi  feguitp  quefta  artificiale  circola- 
zione  per  alcun  tempo  ; il  movimento  ra- 
pido continovava  Tempre  dall’  arteria  alla 
vena,  ne  mai  fi  potè  offervare  nella  vena 
il  menomo  nemen  equivoco  indizio  di  puf 
fazione  (a):  e f efperinaenp  fu  replicato 

più 

(a)  Se  in  vece  d’iniettare  il  vivo  fangue  arte- 
tiofo  nella  vena  crurale  fi  trasfonda  nella  giugolare 
del  Vivo  vitello  effa  dopo  poco  comincia  a pulfare  ; 
rna  egli  è da  notarfi  : I.  Che  la  pulfazione  vedefi 
manifeftamente  provenire , e cominciare  non  dalla 
parte  dell’  arteria  influente,  ma  verfo  il  cuore  che 
lopra  caricato  immediatamente  di  molto  fangue  ad 
un  tratto  palpita  e batte  più  forte . II.  Che  que- 
lla pulfazione  non  è fincrona  a quella  dell’  arteria 
influente , ma  a quella  del  cuore  che  riceve  il  fan- 

g«. 
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più  volte  affine  di  afficurarfi  che  qualche 
eftranea  non  avvertita  circoftanza  non  ne 
turbale  il  fucceffo.  Eppure  quello  fembra 
alla  lettera  cangiare  il  fangue  arteriofo  in 
venofo,  e riempiere  le  vene  di  fangue  ar- 
teriofo non  alterato , ne  fpogliato  della  fua 
facoltà  pulfìfica , quand’  egli  la  avelfe . 

Esperienza  XXXIII. 

MA  perchè  obiettar  fi  poteva  che  la 
vena  in  tal  cafo  non  pulfa,  perchè 
febbene  il  fangue  arteriofo  introdottovi  ab- 
bi a- 


gue.  III.  Che  /paventando  prilla  i vitelli  che  vo- 
gliono oflervarfi  o velandoli , o fciegliendoli  timi- 
di molto  per  fe  lleffi  fi  ofiervano  le  vene  giugolari 
nelle  valide  contrazioni  del  cuore  cruciato  pulfare 
da  fe  fole  •,  ciò  che  è dato  ancora  da  altri  offervato  . 

Quindi  poiché  fi  conofce  la  poflìbilità  di  que- 
lli equivoci  nelle  vene  giugolari  , la  logica  fperi- 
mentale  infegnava  d’evitarli  , fcegliendo  vene  piu 
remote  dal  cuore , e meno  foggette  alla  influenza 
delle  morbofe  potenti  alterazioni  di  lui  . Tanto 
egli  importa  nelle  fcienze  di  fatto  oflervare  tutto 
minutamente  ; fperimentar  molto  3 ed  cflere  parco 
di  confeguenze . 
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bia  virtù  'pulfifica  ; pure  la  flofcia  (bruttu- 
ra delle  lottili  vene  inette  a riagire  contro 
i delicati  elaftri  del  fangue  impedifce  la 
vifibile  pulfazione  venofa , ò voluto  varia- 
re Sperimento,  ed  inftituirne  un  altro 
nel  modo  indicato  nelli  efperimenti  2 6. 
27.,  cioè  facendo  entrare  il  fangue  arte- 
riofo  de’  vitelli  vegeti  e vivaci  nelle  arterie 
de5  cadaveri  rifcaldati  prima  per  molte  ore 
al  grado  del  tepor  fano  animale  . Si  pro- 
duceva così  coll’  arte  il  giocondo  fpettacolo 
d’ una  belliflima  circolazione  di  fangue  fra 
un  animai  vivente , ed  un  membro  cada- 
verico : penetrava  elfo  dalle  più  grandi  ar- 
terie alle  piccole,  e perfino  a quelle  che 
colorano  la  cute  : dalle  arterie  palfava  flui- 
do , e caldo  alle  vene  ; tutti  ugualmente 
rigonfiava  quelli  vali  che  erano  elaftici  al 
tatto  come  nel  vivo  ; eppure  mai  olfervoffi 
il  menomo  indizio  di  pulfazione  in  quelle 
arterie  che  erano  piene  di  fangue  arterio- 
fo,  e pullifico  per  fe  ftelfo  fecondo  i pneu- 
matici ; che  ventiquattr’  ore  prima  pulfavano 

nell’ 
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nell’  uomo  avanti  la  di  lui  morte  ; che  fon 
vafi  fatti  per  contenere  fangue  arteriofo, 
e riagire  molleggiando  contro  di  4^0.  Ora 
quelli  due  efperimenti  che  furono  più  vol- 
te ripetuti  j mi  par  che  ci  dicano  molte 
cofe  contro  le  aderite  prerogative  del  fan- 
gue arteriofo,  ed  in  favore  non  folo  della 
pullifica  forza  del  cuore , ma  "'ancora  della 
necelfità  del  principio  nerveo  animatore 
nelle  arterie,  perchè  effe  polfano  battere, 
cioè  rillringerfi  quando  fono  fiate  da  un 
colpo  di  contrazione  del  cuore  forzatamen- 
te dilatate.  Di  fatti  il  cuore  del  vitello  in 
quelli  efperimenti  mollra  fuor  d’ ogni  dub- 
bio d’ avere  intrinfeca  forza  fufficiente  non 
folo  da  vincere  le  refillenze  oppollegli  dai 

vafi,  e dp  folidi  organi  del  proprio  cor- 
po, ma  ancora  quelle  delle  folide,  inerti, 
e morte  parti  deH’annelTo  cadavere  (a). 
Ne  egli  è da  dire  che  altra  forza  pofla 

H V nell’  . 


(a)  Quefta  forza  del  cuore  potente  per  ecceflò 
fopra  le  refillenze  probabilmente  la  ragione  del 
Jfìfdiio  che  fi  lente  al  primo  efcire  del  fangue  da 

ida.  una 
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nell’  aggiunto  cadavere  promovere  con  mol- 
ta , e viabile  velocità  il  fangue  vitulino 
fuori  che  quella  procedente  dal  cuore  del 
vivo  animale,  poiché  fe  il  fangue  arterio- 
fo  per  fe  fteffo  ne  avefle  alcuna , egli  ol- 
tre al  moto  progredivo  produrrebbe  anche 
la  pulfazione  . Inoltre  poiché  in  quello 
efperimento  le  arterie  cadaveriche  fono  for- 
zatamente diftefe  dal  fangue  del  vivo  vi- 
tello, e lo  fono  da  forza  alternante  , la 
quale  fa  pulfare  le  arterie  del  vitello  me- 

defimO;  lènza  che  per  altro  le  cadaveric  c 

pofla- 


una  grolla  arreria  ferita.  Per  la  ragione ™edefi "ì? 
quando  fi  dilata  con  moka  forza  una  toaajfi 
caoutcout  iniettandovi  delf  aqqua  , ella  p cQn 
robufta  elafticità  della  flefllbile  boccia 
fibilo,  ficcome  ò detto  di  fopra,  febben 
tenga  verun  vapore  efpanfile  : £ finalmen  P 
ragione  ftelTa  fe  fi  fa  entrare  nel  vacuo  toileano 
per  un  cannello  lungo  dell’  acqua  fpintavi 
5 pefo  dell’  atmosfera,  quella  vi  cade  non  a grò, 
ma  fparfa  in  larga  piramide  quali  come  . 

Ker  Rofa  à detro  del  fangue,  e P ingeanofo  efeen- 
mento  4 (lato  fatto  dal  eh.  Slg.  Cavato. Landm- 
ni  anche  colla  previa  cautela  dl  Pnv^.r  j*.  f b 
qua  deli’  aria  checontenewa,:rei  egli  ‘ 

che ‘avventa  molto  herie  il  qneilictt  fìloo  . 
abbara^iQikarfi&ctìmente  a'  .molte,  e.sapife  coi  S - > 
29  da  pochi  c non  variati  fatti  loltenut 
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pollano  moftrare  la  minima  pulfazione , 
egli  pare  affai  probabile  il  congetturare 
ehe..  per  coftituire , lq  arterie  o.,per  emi- 
nenza irritabili  , q per  eminènza*  elafti- 
ohe  , cioè  capaci  di  molleggiare  pulfan. 
do  , : vi  fia  neceffario . oltre-  alla  contrat- 
tibilità  procedente  dalla  loro,  ffruttura, 
anche  in  concorfo  della.,  neryea  vivente 
qualunque  ella  fiali  azione  ih  Ed  a ben 
confiderai  tutte  le  circoftanze  delf  efpe- 
rienza  v’è  in  effar  tepor  limile- ai  calof 
fano  animale  £ v’  è frefchezza;  ed  integrità 
delle  parti  organiche;  v’è  fangue  arteriofo 
vivo  non  alterato. dal  contatto  deli  aria; 
e v’  è un  cuor  vivo  che  quello  fangue  vi 
{pigne  regolarmente  ne  altro  vi  manca 
fuori  che  la  vivente  azione  de- nervi,  la 
quale  al  cada we  comunicar  non  li  può. 

• r t l i ‘ r » r • r.  » «r.  4 . j a | K * |'|  . 1 . . 

Esperienza  XXXIV. 

:i  i il  ii)  . ..  Jn/F.] x . . I * ' .•  i t • 

Ti /FA  una  obiezione  affai  potente  fecon- 
-fVX  parere  del  chiaro  Profeffore 

fi  è l’efperimento  dell’arteria  di  bue  recr- 

fa  dal  corpo  vivo,  legata  da  ambe  le  par- 
tì a.:  > ' . ti* 
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ti , ripiena  del  proprio  fangue  , la  quale 
feguitò  a battere  vivamente , e con  forza* 
fra  le  mani  di  molti,  che  ne  ftupivano;’ 
ora  non  dubitando  io  punto  della  ficurez- 
za  dell’  efperimento  qual’  è riferito , osten- 
tato di  variarne  le  circoftanze , e l’a  fatto 
fulle  arterie  del  vitello  fenza  che  mai  mi 
fìa  riéfcito  di  poter  offervate'  quella  pulfa- 
zione  fuperftite  alla  legatura  ; egli  è ber?' 
vero  che  fe  l’arteria  legata  fra  due  fi  la- 
fcia  attaccata  all’  animale  , fi  fcorge  in 
elTa  un  moto  ; ma  procede  quello  dalF  ur- 
to della  rimanente  arteria  che -pulfa  quin- 
di fe  li  fiacca  il  vafo  legato  dalla  parte 
fuperlore  li  vede  il  moto  Tempre  comin- 
ciare dalla  parte  inferiore  ancor4  attacca- 
ta, ed  al  contrario  vedelì  cominciare  dalla 
parte  oppofta  fe  li  fiaccar'fe' porzione  in- 
feriore: oltre  di  che  quand’anche  le  arte- 
rie del  vitello  fiaccate  dall' animale  pul- 
falferó  come  quelle  ;di  bùé  fa  pendo  fi  di 
certo  eh’ effe  anno  libre  mufcolari  (a)  § 


(a)  Haller  loc.  citat.  Lib.  II.  fetì.i.  §.  Vii* 


pag.  124.  ediz.  feconda..': 
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che  àimo  forza  contrattile  capace  di  farle 
accorciare  di  molto  recidendole  anche  lun- 
go tempo  dopo  la  morte  (a) , egli  rimar- 
rebbe indecifo  ancora  fe  alle  tonache  con- 
tinenti , o al  fangue  contenuto  fi  debba 
la  fuperftite  pulfazione  che  fi  ammira  ; ne 
a difìruggere  quelle  certe  nozioni  appog- 
giate fopra  lunga  ferie  di  conformi  efpe- 
rienze,  par  che  balli  l’ equivoco  giudizio 
de’fenfi,  ai  quali  è fembrato  che  la  pul- 
fazione fi  fendile  venire  di  dentro  , ed 
urtare  contro  la  mano  fenza  che  T arteria 
vi  avelie  parte  (b),  ed  è forfè  qui  il  cafo 
d’  adattare  la  favia  riflelfione  altrove  fatta 
dal  dotto  ProfelTore  cioè  = che  niun  pae- 
fe  più  del  mondo  animale  è foggetto  agli 
errori,  ed  alle  illufioni  = . 

Esperienza  XXXV. 

T 3 Efito  dell3  efperimento  foprariferito  di- 
verfo  da  quello  del  Cavalier  Rofa  mi 
ha  indotto  a cercare  la  ragione  della  di- 
pi 5 ver- 

la,)  Haller  loc.  cirat.  §.  XIII.  pag.  136. 

(b)  Lettera  feconda  pag.  40, 
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Verfità  che  io  fofpettavo  elfere  nel  vario 
grado  di  robuftezza  e vivacità  degli  ofler- 
vati  animali  : è veduto  avendo , ficcome  è 
detto  anche  nella  feconda  lettera  del  no- 
llro  chiaro  Profeffore , che  un  budello  an- 
'nelfo  ali’  arteria  de’  vivi  , e molto  forti 
Vitelli  pùljfo,  ò tentato  di  farvi  entrare  il 
fangue  arteriofo  vitulino , e procurar  di  to- 
gliere al  budello  la  pulfazione , efaminan- 
do  nello  fteflò  tempo  quali  follerò  le  cir- 
còftatìze  Ohe  gliela  togli  effe  ro . Il  rifulta- 
to  di  quéftè  replicate  olfervazioni  è flato 
Che  quando  i vitelli  fono  deboli  ; quando 
fi  àdoprano  cannelli  di  figura  molto  coni- 
ca éidè  (fretti  nell’  orificio  anneflò  all* 
arteria,  e larghi  bene  dove  entrano  nel 
budello  fi  arriva  a produrre  un  moto  equa- 
bile fenza  pulfazione  entro  al  budello  at- 
taccato all’  arteria , febbene  efla  pulii  re* 
polarmente , ed  il  l’angue  nel  budello  man- 
tengali fluido  e caldo . Ma  la  figura  degli 
àdoprati  cannelli,  e la  debolezza  dell’ ani- 
male quando  non  è prodotta  da  antece- 
dente perdita  di  fangue  , che  6 fempre 

prò- 
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procurato  d’impedire  ne’  miei  efperimen- 
ti , niente  dovrebbe  alterare  o la  quanti- 
tà, o la  natura  del  vapore  efpanfile  ani- 
male confiderato  come  caufa  pulfifica  ; ed 
altronde  fi  fa  che  quella  debolezza  indica 
o diminuita  irritabilità,  o forza  nervea  il- 
languidita ; dunque  poiché  la  debolezza 
fenza  previa  emoragia  fcema  la  facoltà 
pulfifica  del  fangue  arteriofo  egli  fembra 
ragionevole  il  concludere  che  dipenda  que- 
lla facoltà  dalle  forze  vitali , e rifieda  nelle 
parti  folide  piuttollo  che  in  qualche  ele- 
mento contenuto  nel  fluido  fangue , il  qua- 
le ne’  fuddetti  efperimenti  non  à foffer- 
ta  alcuna  alterazione  : quindi  diventa  più 
fondato  il  fofpetto  che  intanto  le  arterie 
de’robufti  buoj  pulfano  fiaccate  dal  Corpo, 
e non  pulfano  ugualmente  quelle  de’ vi- 
telli , perchè  ne’  primi  la  forza  irritabile 
arteriofa  è più  valida  e piu  permanente 
nella  organica  firuttura  dell’  arteria  , di 
quello  fia  ne’  più  giovani , teneri , e deli- 
cati animali. 


H 4 


Espe- 
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Esperienza  XXXVI. 


pEr  ultimo  dopo  aver  tentato  inutilmen- 
■*-  te  per  riguardo  alla  forza  pulfifica  di 
convertire  in  arteriofo  il  fangue  delle  ve- 
ne , ò voluto  tentare  anche  Y efperimento 
oppofto , cioè  di  rendere  venofo  il  fangue 
delle  arterie  per  vedere  fe  mai  perdelfero 
così  le  arterie  la  facoltà  di  pulfare . Quin- 
di introdotto  un  cannello  nella  vena  giu- 
gulare d;  un  vitello  rivolgendolo  verfo  il 
capo  perchè  direttamente  riceveffe  il  fan- 
gue refluo  del  medefimo , Y ò fatto  comu- 
nicare per  mezzo  d’un  budello  di  pollo, 
e d’  un  altro  cannello  coir  arteria  carotide 
legata  prima  dalla  parte  del  cuore.  Con 
tale  meccanifmo  fperavo  che  nella  caroti- 
de al  di  fopra  della  legatura  non  più 
riempiuta  dal  fangue  fpinto  dal  cuore  fa- 
rebbe penetrato  il  fangue  venofo  dell’  aper- 
ta giugulare,  ma  l’efito  fu  diverfo  dalla 
mia  afpettazione , perchè  la  forza  contrat- 
tile delle  arterie  influenti  nella  carotide 

fopra  la  legatura  prevalfe  alla  velocità  del 

fan- 
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fangue  venofo,  e s’iflituì  una  rapida  cor- 
rente di  fangue  refluo  dall’  arteria  contro 
le  leggi  della  circolazione  nella  vena  giu- 
gulare: la  vena  gonfiò  fino  al  pericolo  di 
(doppiare,  e diventò  un  folidiflìmo  cilin- 
dro fenza  che  per  altro  fi  fcorgefle  in  ella 
la  minima  pulfazione  come  nelle  efperien- 
ze  antecedenti  . Anche  quella  efperienza 
però  febbene  mancata  pel  principale  fuo 
oggetto,  pare  fomminiftri  una  forte  prova 
a favore  della  potente  forza  contrattile 
delle  arterie  , le  quali  dopo  intercetta  la 
comunicazione  col  cuore  agifcono  con  tan- 
to impeto  da  fpignere  contro  le  leggi  del- 
la circolazione , ed  il  proprio  fangue  nella 
vena  comunicante , ed  il  fangue  venofo  con- 
tro la  naturale  fua  direzione  verfo  il  capo  , 
Avrei  potuto  tentare  anche  il  gonfia- 
mento artificiale  delle  vene,  rifcaldandole 
ad  un  grado  forte  di  calore  per  oflèrvar- 
ne  li  effetti,  ma  l’efito  delli  efperimenti 
fin  qui  riferiti  me  ne  à difluafo,  ed  al- 
tronde dopo  aver  dimoffrato  che  il  fangue 
venoio  recente , e caldo  appena  efpofto  al 
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fuoco  gorgoglia,  e fpuma  fortemente;  che 
quello  gorgoglio  dipende  dallo  fvolgerfi 
dell’  aria  filfa  in  elfo  contenuta , ed  in  fe- 
guito  nel  raffreddarfi  del  fangue  medefimo 
rialforbita  ; che  da  quella  caufa  medefima 
dipende  la  notabile  tumefazione  delle  ve- 
ne vi /enti  nel  caldo  bagno  olfervata  perfi- 
no da  Galeno,  mi  è fembrato  non  necef- 
fario  moltiplicare  fopra  quello  argomento 
delle  fperienze  che  nulla  più  infegnalfero 
di  ciò  che  lappiamo. 

Aggiunta  alli  Esperimenti 
XXII.  XXIII.  XXIV. 

IpRano  già  ftampate  le  fperienze  fopra- 
1 1 citate  quando  mi  accadde  di  farne 
alcune  altre  non  infignificanti  atte  a con- 
fermare i dubbj  ivi  da  me  propolli  intor- 
no alla  teoria  comune  de’  fluidi  acquei 
che  bollono  nel  vuoto  rifcàldati  dai  venti 
gradi  di  Reaumur  in  fu.  O’  quindi  cre- 
duto non  inutile  ad  ufo  di  chi  voglia  pe- 
netrare più  oltre  in  quello  bell’  argomen- 
to 
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io  di  qui  foggiungerli . O’  detto  nelle  fo- 
prariferite  fperienze  che  io  farei  inclinato 
a credere  che  il  fuoco  agifca  nel  far  bol- 
lire i fluidi  nel  vuoto  come  un  elemento 
che  rompe  la  ftretta  aggregazione  fra  Taria 
principio  nell’  acqua  contenuta  e l’acqua 
ftefla.  Quella  neceflità  di  romper  prima 
l’aggregazione  fra  l’aria  principio  (che  è 
diverfa  dall’  aria  contenuta  ne’  liquori  ) , e 
la  foftanza  de’  liquori  medefimi  è tanto 
pii\  neceflaria  a confiderarfi  quanto  che 
fenza  tale  condizione  gH  efperimenti  rie- 
fcono  affai  diveriamente . Ne  egli  è feno- 
meno nuovo  in  chimica  che  due  corpi  non  fi 
/compongano  attaccandofi  direttamente  fra 
di  loro,  e lo  facciano  fubito  fe  UH  terzo 
diminuifca  la  loro  comune  attrazione  ; an- 
zi fopra  quello  aflìcurato  fenomeno  è fon- 
data la  teoria  conofciutiflìma  a noftri  gior- 
ni delle  affinità  duplicate  . Ora  ecco  a 
quello  propofito  un  efperimento  che  mi 
pare  alquanto  fignificante . 

Se  l’ acqua  diventafle  come  acqua  , 

elallica  per  la  fola  azione  del  fuoco  vi  fa- 
rà 
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rà  un  grado  determinato  di  calore  per  ot- 
tenere quella  elallicità,  e fino  a tanto  che 
.quello  grado  di  calore  farà  mantenuto, 
continoverà  ad  elfere  elallica  l'acqua  dal 
fuoco  così  rarefatta . Ora  fapendofi  di  cer- 
to da  tutti  i Filici  che  venti  gradi  o po- 
co più  di  calore  ballano  per  ridur  l’acqua 
nel  vuoto  elallica  ; fi  rifcaldi  elfa  a cin- 
quanta ; mettali  nella  macchina  pneumati- 
ca ; fi  cavi  l’aria  e fi  faccia  bollir  l’acqua 
a grolfi  gorgogl j quindi  fi  cedi  di  rarefa- 
re: fi  vedrà  il  mercurio  ofcillare  nel  Ba- 
rometro , ma  non  abbalfarfi  di  piu  in  più 
come  dovrebbe  fortendo  fempre  nuovo  va- 
pore dall’  acqua  molto  più  calda  de’  gra- 
di trenta  e vapore  fparfo  in  un  ambiente 
anch’  elfo  più  caldo  dei  trenta  gradi  come 
mollra  un  Termometro  chiufo  fotto  la  me- 
delfina  campana  . Perchè  dunque  quello 
vapore  che  dura  varj  minuti  a fortire  in 
bolle  elalliche  perde  la  fua  elallicità  appe- 
na uicito  dal  bicchiere  in  un  ambiente 
molto  più  caldo  di  quel  che  vi  voglia  per 
dargli  la  elafticità  quando  non  la  aveva  ? Se  fi 
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domanda- la  cofa  a me  rifpondo  ; forfè 
perchè  ogni  volta  che  una  bolla  fi  rompe 
fi  fcompone  ancora  quell5  aggregato  elafìi- 
co  che  s’era  fatto  d’aria  principio  è fuo- 
co ; quindi  l’aria  principio  torna  nell5  acqua 
per  la  naturale  attrazione , e vi  fi  Ma  ; il 
fuoco  fi  difperde  nell5  ambiente. 

Per  dar  poi  a quello  efperimento  an- 
che una  maggiore  eloquenza  l’ò  modifica- 
to col  meccanifmo  feguente . Sopra  il  piat- 
to della  macchina  pneumatica  linceo  bene 
un  alto  cilindro  e grande  di  vetro  aperto 
in  cima  con  ampia  apertura  . Entro  ad 
elfo  pongo  una  campana  piccola  la  qual 
contenga  acqua  calda  gradi  50.  ; quindi 
appena  cominciata  ad  ellrarre  l’aria , ver- 
fo  nel  cilindro  tanta  acqua  calda  gradi  40. 
quanta  balla  a fommergere  e circondare 
tutta  la  campana.  Faccio  vuoto  ed  arriva- 
to a far  bollir  l’acqua  mi  fermo:  Alloia 
nella  teoria  comune  dovrebbe  tutto  il  va- 
por che  forte  rellar  fempre  elallico  perchè 
trattenuto  in  un  forte1  grado  di  dalore; 
eppure  il  Barometro  rimane  al'  legno  dove 

I»  ' 
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lJò  lafciato  ceffandp.  dà  rarefare  l’aria:  le 
bolle  feguitano  a fortire,  ed  il  vapor  che 
fe  ne  (volge  non  produce  altro  che  delle 
(code  momentanee  nel  Barometro,  le  qua- 
li cedano  d’eder  ben  vi  libili  quapd0  U ca- 
lore fi  avvicina  ai  gradi  32.  odia  và  al  di 
(otto  dei  gradi  40.  L;.,  l\ 

Oltre  a ciò  rileggendo  in  quelli  gior- 
ni le  carte  dove  ò regidrati  varj  efperi-, 
menti  fatti  fino  dall’anno  1772.  in  Pavia 
fulla  calce,  trovo  deferita  la  (eguente  ri- 
petuta odervazione  . Si  prenda  un  pezzo 
di  calce  viva  bene  ; fi  fofpenda  in  alta 
(otto  una  campana  da  vuoto  entro  la  mac- 
china che  dee  contenere  anche  un  tazzina 
d’ ampia  apertura  pieno  d’  acqua , fatto  il 
vuoto  fino  a due  linee  , perchè  la  mia, 
macchina  d’ allora  non  ne  faceva  di  più , 
s! immerga  la  calce  nell’acqua  , eda  fer- 
menta , (calda  la  campana  molto  ; fa  1’  ac- 
qua di,  calce;  e quell’acqua  dopo  trenta 
ore  o due  giorni  trova  fi  coperta  di  un  ve- 
lo di  crolla  calcaria  , la  quale  fermenta 
vivamente  collo  (pirito  di  nitro,. mentre 

la 
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la  calce  adoprata  punto  non  fermentava . 
Di  dove  mai  è venuta  quell’ aria  produ- 
citrice  del  fermento?  Non  par  quella  che 
può  edèr  contenuta  accidentalmente  nell’ 
acqua , perchè  a due  linee  di  vuoto  ognu- 
no fa  che-  1’  acqua  fredda  manda  fuori 
l’aria  che  contiene  in  forma  di  minute 
frequenti  bollicine . Non  par  prodotta  dal- 
la calce,  perchè  effa  prima  non  fermenta- 
va; e nemmeno  (fernhra  polla  elfer  quello 
il  vapore  elaflico  i'voltp  nella  fermentazio- 
ne , e nel  rifcaldamento  della  mi  Aura, 
s’egli  è buiamente  acqua  dilattara  dal  fuo- 
co . Si  potrebbe  dire  che  le  due  linee 
d’ aria  fuperAite  anno  fonimi  ni  Arato  1’  ele- 
mento aereo  fermentante  ; ma  io  ridon- 
derei I.  Che  in  tal  cafo  il  tempo  della 
formazione  di  quella  crolla  dovrebbe  effe- 
re  cóme  la  mole  dell’  aria  atmosferica  a 
quella  dell’  aria  rarefatta  , cioè  dovrebbe 
tarfi  cento  feffanta  otto  volte  piu  tardi 
che  nell-  aria  atmosferica  ; ora  * ficcome 
jjpll'.aria  .aperta  non  fi  fa’  la.  crolla  chq 

almeno  due  ore.  dopo,  fatta  l’  acqua  di  cal- 
ce, 
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ce,  così  nel  mio  efperimento  ci  dorrebbe- 
ro molti  giorni  perchè  ella  fi  fa  celle  » II. 
Che  le  la  terra  calcarea  attraelfe  dall’aria 
refidua  il  principio  aereo,  onde  faturarfi 
e diventar  fermentabile  , il  vuoto  dovreb- 
be crefcere  nella  macchina  ; ciò  che  io 
non  trovo  di  aver  oflervato . 

Io  non  ò ora  tempo  di  ripetere  quello 
efperimento  , e variarlo  in  modo  da  ren- 
derlo più  fignificante,  ma  elfo  balla  per 
l’oggetto  che  io  mi  fono  propollo,  cioè 
di  rivolgere  l’ indullria  de’  Filici  olfervatori 
verfo  quello  bell’  articolo  della  loro  fcienza . 

Alcuni  altri  efperimenti  ò ancora  fatti 
cioè,  ò tentata,  giacché  l’acqua  femplice 
a freddo  nel  vuoto  non  bolle  ; la  mefco- 
lanza  di  elfa:  I.  Coll’alcali  volatile.  IL 
Coll’  alcali  filfo  vegetabile . III.  Col  mede- 
fimo  cauftico.  IV.  Collo  fpirito  di  Vitrio- 
lo  non  dolcificato  , ed  ò veduto  che  dai 
due  pollici  all’uno  di  rarefazione  manda- 
no fuori  un  vapore  elaftico  racchiufi  in 
una  vefica,  del  quale  la  elafticità  fi  man- 
tiene fempre  Uguale  finché  fi  tengono 

le 
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le  ve  fiche  nel  vuoto  ; e li  perde  rendere 
dogli  la  prelfione  * dell’  aria  efieriore . An- 
che quella  forfè  potrebbe  elfere  una  diffi- 
coltà alla  teoria  dell5  acqua  refa  elallica 
dal  calore . Ma  io  avrei  oramai  detto  trop- 
po fopra  quello  incidente  argomento  fe  la 
immediata  connelfione  ch’  egli  à con  quello 
che  m’ero  prefilfo  di  trattare  non  mi  giu*- 
ftificalfe;  ed  è qui  luogo  di  ricordare  a 
mio  favore  l’ aurea  malfima  di  Gelfo  cioè  : 
•che  — Quamvis  multa  medicum  non  fa- 
ci ant  ; aytiorem  tamen  medicina  reddunt  — . 

CONCLUSIONE. 


/’^R.a  da  quanto  li  è detto,  ed  oflèrva- 
to  egli  fembra  doverli  dedurre  in 
rifultato  finale  : che  il  fangue  fiuido  e 
caldo  degli  animali  refpiranti  contiene  una 
certa  quantità  d’aria  o andinamente  fifia", 
o analoga  ad  efia  in  uno  fiato  di  femolice 
aggregazione,  olfia  d’intima  mei  colar!  za : 
che  quell’aria  rarefata  dal  calore  è la  ca- 
gione per  la  quale  nelli  animali  rifcal- 

I dati 
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dati  rigonfia  fi  notabilmente  tutto  il  fiftema 
de’  vafi,  e gonfiano  le  vene  delle  parti  im- 
jnerfe  ne’  bagni  caldi  : che  quello  aereo 
elemento  niente  animalizzato , niente  ani- 
matore rifiede  così  nell’  arteriofo  fangue  co- 
me nel  venofo , ed  è la  cagione  dello  fpu- 
mar  nel  vuoto  comune  a tutto  il  fangue  cir- 
colante j fluido  e caldo  : che  1’  aria  fifla  ag- 
pregata  al  fangue  fluido  e caldo  entra  come 
principio  coefficiente  il  coagulo  nel  fangue 
rapprefo  e freddo  , ed  è allora  poffibile 
1 ’eflrarnela  folamente  fcomponendo  il  fan- 
gue ne’proffimi  fuoi  elementi:  che  tutti  i 
liquori  acquei  rifcaldati  al  grado  del  fan- 
gue fluido  circolante  bollono , e fpumano 
nel  vuoto  con  fenomeno  analogo  a quello 
del  fangue,  ed  analogo  forfè  anche  nella 
cagione:  che  le  arterie  fi  vuotano  quali 
di  fangue  nei  cadaveri  per  una  forza  con- 
trattile fuperflite  dimoflrata  da  dirette  cfpe- 
f ienze , e perchè  fpingono  con  efla  il  loro 
fluido  fiero  o nella  foftanza  cellulare  , o 
nelle  cavità  del  corpo  dopo  che  la  parte 

eo&gulabilc  fi  è già  condenfata  : che  il 

fan- 
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fangue  arteriofo  non  può  dirfi  fin  ora 
avere  alcuna  facoltà  pulfifica  dimoftrata 
da  efperienze  dirette  ; ficcome  nemmeno 
alcuna  prerogativa  atta  a renderlo  efen- 
zialmente  diverfo  dal  fangue  venofo  ; e 
che  per  ultimo  febbene  affai  pregevoli 
fiano  le  produzioni  fin*  ora  pubblicate 
dal  chiariffimo  Profeffcre  , non  fembra 
però  poterli  tutti  i dati  in  effe  contenuti 
affilmere  come  ficuri  fondamenti  fopra  i 
quali  edificare  un  nuovo  fiflema  che  fac- 
cia dimenticare  le  mediche  teorie  fin  ora 
ricevute . 

Se  io  mi  foffi  propofto  l’umile  fco- 
po  di  fare  una  letterale  confutazione  , 
veggo  bene  che  molte  cofe  mi  rimarreb- 
bero a dire  , e dovrei  ancora  fciogliere 
varj  obietti  fatti  acutamente  ragionando 
dal  chiaro  Profeffore  Modenefe  contro  la 
umorale  pienezza  de*  vafi  ; e dimoftrare 
che  il  diverfo  colore,  grado  di  calore  , e 
forfè  anche  pefo  fpecifico  del  fangue  ar- 
teriofo  ncn  fono  differenze  effenziali  fra 

elio  ed  il  venofo,  o almeno  differenze 

I 2 capa- 
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capaci  u di  diflruggere  . le  teorìe  comune- 
mente adottate  fin  ora.  Ma  l’oggetto  di 
quello,  mio  lavoro  che  intieramente  fi  dee 
•all’  eccitamento  datomi  dalle  belle  di  Itti 
produzioni  è flato  affai  più  plaufibile  ed 
oneflo  , cioè  d’ invitare  il  dotto  autore 
colle  mie  fperìenze  fatte  fotto  afpetto  con- 
trario alle  fue  ville,  e co’  miei  dubbj  ad 
appoggiare  il  fuo  nuovo  fiflema  fopra  fo- 
lida  bafe,  ed  inconcuffa  atta  a renderlo 
in  fine  la  teorìa  del  fecolo  decimo  otta- 
vo . Quindi  farò  ben  contento  s’ egli  vor- 
rà leggere  quello  opufcolo  con  que’  fen- 
timenti  di  firma  e di  piacere  co’  quali  ò 
io  lette  le  fue  lettere  , e compiacerfi  in 
avvenire  o di  ricevere  con  fìloiofìca  ap- 
provazione i miei  dubbj  ulteriori  , o di 
condurmi  coll’  evidenza  de’  fatti  ad  effere 
uno  de’  primi  feguaci  della  pneumatica 
teorìa  . 
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giorni  dopo  morte  sa  Ffperienze  che  lo  provano  aS 
Dunque  anno  una  forza  contrattile  fttperjìite  indi* 
pendente  dalla  vita  sa  Van  Helmont  la  conobbe  a2 
Quejìa  forza  fpigne  il  fiero  dopo  che  il  fangaie  fred- 
do è rapprefo  ; nei  vafi  minimi  ; nelle  cavità  del 
corpo  sa  Rimane  nelle  arterie  la  J ola  parte  aggru- 
mata 


muta  sa  Perciò  fono  piti  vìtretta  a vuota  nei  cada . 
veri  zv  Ragioni  , ed  ojfervazioni  a favore  di  quefla 
opinione  =J  Quefla  forza  qualche  volta  nei  cadaveri 
non  rimane  — Allora  i vafi  fi  trovano  pieni  di  fan - 
gue  =3  EJ'perienze , ed  ojj'erv  azioni  a quefto  propofito  . 

§.  iy,  J L J. angue  arteriofo  mandato  direttamente  fluida 
caldo  fenzq  che  tocchi  aria  in  una  grande  vena 
non  la  fa  pulfare  purché  non  fia  la  vena  giugolare  a 
Nemmeno  fa  pulfare  le  arterie  cadaveriche  ri  faldate 
al  tepore  animale  =3  Dunque  non  à virtù  pulfifica  SS 
Le  arterie  feparate  col  J angue  contenuto  dal?  animale 
non  pulfano  fempre  a Solamente  nelli  buoi  =3  Non 
nei  vitelli  e perchè  a Quefla  pulfazione  può  proce- 
dere dall ’ arteria  dotata  di  tonaca  mufcolare  a Per 
produrre  la  pulfazione  arterio  fa  vi  pare  necejfario  il 
concorfo  del  principio  nerveo  =3  Le  arterie  cacciano 
■il  fangue  con  molta  forza  contro  le  leggi  della  circo- 
lazione anche  feparate  dal  cuore  ; altra  prova  della 
loro  forza  contrattile  e Li  inteftini  di  pollo  annejjì 
alle  arterie  del  vitello  vivo  non  pulfano  fempre  a 
Cagioni  di  quefla  diverfìtà  =3  La  diverfa  forza  del 
cuore  e delle  arterie  va  La  diverfa  figura  dei  can- 
nelli adoprati  vi  Quefle  pajono  obiezioni  contro  la 
efijìenza  del  vapore  efpanfile , 

INCLU-  JL  fangue  arteriofo  e venofo  non  pajono  ejfenzial - 

> IONE . mente  diverfi  zv  II  fangue  fluido  contiene  una 
certa  quantità  (Paria  fiffa  aggregata  che  vi  fi  com- 
bina intimamente  quando  fi  coagula  a Quefla  è la 
cagione  dello  fpumar  nel  vuoto  a Del  gonfiarfi  le 
vene  nel  bagno  0 comunque  rifcaldate  vi  1 fluidi 
acquei  fpumano  nel  vuota  per  una  ragione  forfè  ana- 
loga v:  La  arterie  de*  cadaveri  fon  quafi  vuote  per 
la  loro  fuperflite  forza  contrattile  a Le  prove  fin * 
ora  date  del  nuovo  Jiflema  ammettono  ancora  dei 
Hubbj  a Ss  nt  de  fiderà  l'evidenza  • 
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